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ଭାରତର ମହାଶୃନ୍ୟ ଅଭିଯାନ 


ଲେଖକ : ମୋହନ ସୁଦର ରାଜନ 


ସଯକାଶନ ବି୍ଭଗ 
ସଚନା ଓ ସସାରଣ ମନ୍ରାଳସୟ 
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ଅକ୍ଟୋବର, ୧୯୮୦ (October, 1280) 
ଅଶ୍୍ବନ, ୧୯୦୨ (Asvina, 1902) 


INDIA IN SPACE (Oriya) 


( ୧୯୭୬ ମସହାରେ ସକାଶିତ ମୂଳ ଇଂଗଜ୍ ରଚନାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ତଃ. ଗୋଢୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାର୍ତଙ୍କ 
ଦ୍ଵାଗ ଅନୁଦିଚ) 


ମୂଲ୍ୟ: 
Price: Rs. 14°50 


ଡାଇରେକ୍ଟର, ପକାଶନ ବିଭାଗ, ସୂଚନ। ଓ ପସାରଣ ମନ୍ତାଜୟ, ଗରତ ସରକାର, 
ପାତିଆସ ହାଉସ, ନୂଆ ଦିଛୀ କର୍ରି,କ ପ୍ରକାଶିତ 


ସ୍ମକାଶନ ବିଶ୍ଖଚଶାଇ କେତୋଟି ବିଲୟ କେଂଦ, 


ସପର ବଜାର (ତିନି ତଳ), କନଟ ସାର୍କସ, ନୂଆଁ ଦିଛ| ୧୧୦୦୦୧ 
୮, ଏସ୍‌ପୃ।ନେତ ଇଷ୍ଟ, କରିକତ| — ୭୦୦୦୦୧ 
ବୋଟାଓ୍ୟାଗ ଚେମ୍ବରର୍ସ, ସାର ପି. ଏମ୍‌. ଗେଡ଼, ବନେ ୪୦୦୦୦୧ 
ଶାସୀ ଭବନ, ୩୫ ହ୍ୟାଡୋଜ ଗେଡ଼, ମାନ୍ଦ |।ଜ=—୬୦୦୦୦୬ 


ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ମୂଦ୍ରଣାଳୟ, କଟକ-୧୯ରେ ମୂର୍ଦ୍ଧ ତ 
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ସୂଚୀଗତ୍ତ 


ପଶ୍ଠା 

ମୂଖବନ୍ଧ 

ଭୂମିକା 
୧ | ରକେଟର ଜୟ ଯାଢା ୧ 
୨। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣିକା ୫ 
୩ । ଗେହିଣୀ ରକେଟ ୧୨ 
୪ | ସକ୍ଟନେଇ ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧ ଗବେଷଣା ୨୧ 
୫ | କୂର୍ମ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ ୨୮ 
୬ । ଏକ ଆଶ୍ରାର ଉପତ୍ୟକା ୩୪ 
୭ ! ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ସ୍ଟୋତର ପ୍ରବାହ ୩୯ 
୮ । ଅର୍ଯ୍ୟରଟ୍ଟ ଓ ତା'ର ପରବ କ୍ରମ ଉପଗ୍ରହ ୪୬ 
୯ | ଦୂରଦର୍ଶନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ ୫୭ 
୧୦ ¦! ସବୁଜ ଯେଉଁଠାରେ ହାଲ ୭୯ 
୧୧ | ମୌସୁମ୍ ବାୟୂ ପ୍ଟବାହର ଅନୁସନ୍ଧାନ r୭ 
୧୬ । ପଥ-ପ୍ରଦର୍ଶକର ଭୂ ମିଳା cot 
ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ତାଲିକା ଡି ଢ 
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. ମୁଖବନ୍ଧ 


ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେହରେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କମିଛି 
ବିଗତ ଦୁର ଦଶର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ । ବିଶ୍ବ ବ୍ରୟାଶ୍ତ ସମଧଧରେ ଏତଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ନୂଚନ ଜ୍ଞାନ ଲବଧ୍‌ 
ହୋଇଛି, ତାହା ମାନବ ଜାତିକୁ ସାହାଯ୍ଯ କରିଛି, ତାହାର ସମସ୍ୟଯାଗୁୂଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଦ୍‌ର୍ଷଂ ଜୋ ଣ୍ତ 
ବେଖିବାରେ | 


ସଂପ୍ରତି, ମହାକାଶ ବିଦ୍ୟାର ସଫଳ ପ୍ରଯୋଗ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ, ଆବହ ବିଞ୍ଚାନ, ସଂପଦ 
ସର୍ଭେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ତରେ । ବସ୍ତୃତଃ, ମହାକାଶ ତର୍ଵର ପ୍ରଯୋଗ ଏଭଳି ବ୍ଯାପଜକ 
ହୋଇଛି ଯେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତହି'ର ଅବଧାରଣା କରିବା ଅନେକ ସମଯରେ କଷ୍ଟକର 
ହୁଏ । ଏହି ପୁସ୍ତକଟିରେ ଶା ମୋହନ ସ୍ୂନ୍ଦର ରାଜନ ଭାରତର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଥମକୁ ଅଣ 
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭପସ୍ଥାପନ ପାଲି ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଚାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ । 


ମୁଁ ଏହି ପୂସ୍ତକକ୍ସ ସ୍ବାଗତ କର୍ଧଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ କ୍ଷେକ୍ତରେ 
ଗରତର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ବାତାୟଯନ ସଦୃଶ ହେବ । 


ଏସ. ଧାଓ ।ନ 
ଚେୟାରମ୍ୟାନ 
ବାଙ୍ଗାହେର ଭାରତର ମହାଚାଶ ଗବେଷଣା ସଙ୍ଗଠନ 
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ଭୁମିକା 


ମାଟି ପାଖରେ ଯେତେବେକେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି, ରାରତ 
ପକ୍ଷରେ ମହାକାଶ ଟେକ୍ଟୋଲଚି ନେଇ ମଥା ଗୂରାଇବାର କାରଣ କଣ ? ଏଇଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସହଜରେ 
ମନରେ ଭଦୟ ହୁଏ ! ଏହାର ଭରର ମଧ୍ଯ ସେହିପରି ସହବ । ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାକାଶରେ 
ପହଂଚିବାକ୍ୁ ଗୃହ, ପୂଣି ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିବା ନିମନ୍ତେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମର ବହୁ ସମସ୍ୟାର 
ସମାଧାନ ସମ୍ଭବତଃ ମହାକାଶରେହିଁ ମିଳି ପାରେ । ଏ ଯୁଗର ପ୍ରଯୁର୍୍ତ ବିଦ୍ୟାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ଯହିଁ ହେ 
ସୃକ୍ଷ୍ମାତିସୃକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ଜଟିଳତମ ଯନ୍ତ୍ର ପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଜତମ ଫୟୋଟନୀୟଯ ଦାବୀ ମେଣ୍ଟାଇବା ! 
ଏହି ସବୁ ପ୍ରୟୋଜନ ହେମ୍ମ ତଳର ଉତ୍ସ ସଂଧାନ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ପରିମାପ, ସମଯ ଆଉଁ ଥାଉଁ ରୋଗ 
ଏବଂ ଅନିଷ୍ଠକର କୀଟ ନାଶ, ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଫଳପ୍ରସୂ କରିବା ଏବଂ 
ଗ୍ରାମ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି । 


ଏହି ସବୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଢେତେକ ବିଷୟରେ ମହାକାଶ ଟେକ୍‌ ।ଇଚି କୀମରେ ସଗେ | ଏବଂ 
ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ । ତାହା ହେଉଛି, ସ୍ବଦେଶ ପକ୍ଷରେ ନିଜେ 
ତାହା ଅର୍୍ଚନ । ଆମ ଦେଶର ଚରଣ ରଂଚିନିଯର, ବେଞ୍ଞାନିକ ଓ ଟେକି ସିଆନମାନେ ଉଇ 
ରବରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ବୃ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ କର୍ମ-ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଚ୍ଚନ 
ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହି” । ଅମର ତରୁଣ କର୍ମୀମାନେ ଶାନ୍ତି-ପୂର୍ଶ ପ୍ରୟୋଗ ନିମନ୍ତେ ରପ- 
ଗ୍ରହ ଓ ରକେଟ ନିର୍ମାଣ ଚଥା ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ବଡ଼ ଯନ ସହିତ ଆୟତ୍ତ କରି ଅଛର୍ତି । ତାହା ସଙ୍ଗେ 
ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସ୍ସପ୍ପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜରତର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର । ଏଇ ସବୂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 
ମୂଳ ନୀତି ହେଇ ଆମୁ-ନିର୍ଭରଶୀ ଜତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନରେ ଉପନୀଡ ହେବା ! 


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେକ ପାଥି'ବ ଓ ମୌଳିକ ପ୍ରଯୋଜନ ମେଣ୍ଟାଇବା ହେଲେହେଁ ସେର ପଥରେ 
ଅଗ୍ରସର ହେଇମବେଳେ ଆଉ କେତେକ ମ୍ମଭଭଚନକ ଫଳାଫଳ ଦେଖା ଯାଇଛି । ବୁଝାଯାଏ ଯେ 
ଛଛେଜ୍‌ଟ୍ରୈ,।ନିକ୍‌ସ ସାମଗ୍ରୀ ଓ କେମିକାଇ ଟେକ୍ଲୋଇଜି କ୍ଷେନ୍ତରେ ବେପୂବିକ ପରିବର୍ନ ଆସୁଛି । 


ତାହାଛଡ଼ା ନିଜ ନିଜର ତଷାଗତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଂଚଳିକ ବ୍ୟବଧାନ ଭୂରି ଏକ ସଙ୍ଗରେ 
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ଆଉ ଏକ ନୂଚନ ଭପଲବ୍‌ଧି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ! ମହାକାଶଷର ଭରହୀନତା 
ଜଗତରେ ତ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚିଦ୍ଵନ୍ଦଦଡାର ଅବକାଶ ନାହିଁ" ! ଏହି ଗବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା 
ପ୍ର୍ଜଚ ୟାହିଁ” ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାର କର୍ମଂଗୌରବ ଏବଂ ନିଯମାନୂବରିତାର ଭଦ୍‌ଭବ କରାଇ ପାରିଛି । 
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ଆମ ଦେଖର ମହାକାଶ କାର୍ଯାଳମରେ ପ୍ରକ୍ଟତିର ରହସ୍ଯ ଭେଦ" ହେଇ ପ୍ରଧାନ କଥା । 
ମହାକାଖଷକୂ ଶାତ୍ତିର କାର୍ଯାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଏଇ ନୃତନ କ୍ଷେତରେ ଗରଚର ଆଗମନ 
ସପତିହି” ଘଟିଛି । ତାହା ସର୍ବେ ଆମ ଦେଶ ଥୁମ୍ମାରେ ଅବର୍ସ ତ ଆମର ଭଚତ୍୍‌କ୍ଷେପଣ କେନ୍ଦ୍ରଟିଜୁ 
ସାଗ ବିଶ୍ବର ବୈକ୍ାନିକମାନଙ୍କ ପାଲି ଖୋଲି ଦେଇଛି । ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ବେଷଣ ଯେଉଁ ଠି, ଆମ ଦେଶର 
ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେହି ଅଭିଯାନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ହୀତ ମିଳାଇବାଜୁ ଭତ୍ୁକ । 


ମହାଜାଶ ଟେକ୍ନୋଇଳି ଓ ତାହାର ପ୍ରଯୋଗ କ୍ଷେତରେ ଯେଉ” କେତେକ ଯାନ୍ତିକ ଜଟିଳତା 
ଅଛି ଓ ପୂର୍ଶଚୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ସଂପର୍କରେ କିଛି ଧାରଣା ଏଇ ପୂର୍ଦ କାରେ ଦେବା ପାଲି 
ଚେଷ୍ଟା କରୀ ହେଇଛି । ଆମର ନବ ଯୁବକମାନେ ଏଇ ଟେଜ୍ଲୋଲଜି ଆଯର "କରିବା ନିମନ୍ତେ 
ଜିଇଳି ପରିଛଷମ କରିଛତି, ଏହା ତାହାର ମଧ୍ୟ ଇଚିବ୍‌ରି । 


ସାଧାରଣ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଲି ଲିଖିତ ଏଇ ପୃସ୍ତକ ଖଣ୍ଡ ଆମ ଦେଶର ଭନ୍ନୟନରେ ମହା- 
କାଶ ଚଚ୍ଚ।ର ଭୂମିକା ସମ୍ପକରେ କିଂଚିତ ଧାରଣା ଜନ୍ଧାଇବାରେ ସାହାଯ୍ଯ କରିବ ବୋଲି ଆଖା 
କରେ । 


ପସ୍ତକଟି ପ୍ରଣପନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଖ୍ପେଶ୍‌ କମିଶନ ତଥା ରର୍ଷ୍ତ ଆନ ସ୍େଶ୍‌ ରିସାଚ୍ 
ଅରଗାନାଇଚଜେସନର ଟେଯାରମ୍ୟାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଶାଯନ୍ତ ସଚୀଶ ଧାଓ୍ଯାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ 
ଉତ୍ସାହ ମୁଂ ଇର କରିଥିଲି, ସେଥିପାଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ୃଡଞ୍ଚ | ଚାଙ୍କରି ମହାନୂରବତ! ଫଳରେ ମୁଁ 
ଦେଶର ମହାକାଶ ଚଳଚଚ | କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିଜୂ ଯିବାର ସ୍ଥଯୋଗ ପାଇଥିଲି | ଏହି ସବୃ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ 
ଇଂଜଚିନିଯରମାନେ ପରିଷମ ସ୍ପୀକାର କରି ମୋତେ ସବୁ ଘୂରୀଇ ଦେଖାଇଥିଲେ ! ସେମାନସ୍କ 
ଠାରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ରଣ | ଇର୍୍ତ ଆନ ଷ୍ଟେଶ୍‌ ର୍‌ ସୀଢ୍ର ଅରଗାନାଇଜେସନ ହେଡ଼କ୍ଟୀର୍ଟସର 
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଇ ପୂସ୍ତକର ପାଶ୍ଡ୍‌ ଲିପିଟି ପାଠ କରି କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ! ସେମାନକୁ ମୁଁ 
ଧନ୍ଯବାଦ ଜଣାଉଛି । 


ଆମ ଦେଶରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋତ୍ରବ ବଦ୍ଧ ଦିଗରେ ଅନଳସ ଚେଷ୍ଟା ଥିଗ ସର୍ଗତ 
ଜବାହାରଇଇ ନେ ହର୍ରଙ୍କର । ତାଙ୍କର ମହାନ୍‌ ସ୍ଵ ଚି ପ୍ରତି ବହିଟି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ମୁ” ନଜନୂ ଦୃତାର୍ଥ 
ମନେ କଚ୍ଧଛି । 


ଜାନୁୟାରୀ ୧୯୭୬ ଲେଖକ 
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ଏକ 
ରଚକେଟର କୟ୍ଟଯାଦବା 


ତ୍ରିଭାନ୍ଦ୍ରାମର ଷୋଳ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରନୁ ଅମ୍ମା ଅବସ୍ଥିତ ! ନଡ଼ିଆ ବଗିଗ୍ବଘେରା ଏହି ଥୁତ୍ମାର 
ସମୁଦ୍ର ବେଳାରୂମି ସେଦିନ ସଂଧ୍ୟାର ଧୀର ସମୀରଣରେ ଭଲ୍ଲସି ଉଠୁଥିଲା । ଆରବ ସାଗରର 
ତରଙ୍ଗାୟିତ ବକ୍ଷ ଏହି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର ତୋଳୁଥିଲା ! ସାଗରର ନୀଳ ଜଳରାଶି 
ଉପରେ କାହିଁ କେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାହାଜ କିମତ୍ା ମତ୍ସ୍ୟବା ହୀ ପୋତ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେଉନଥିଲା ! 
ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯାର ରଚ୍ିମ ଆକାଶ ଖୁବ୍‌ ପରିଷ୍କାର ଥିଲା । ବେଳେ ବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ନିର୍ହ୍ଚନ ଆକାଶରେ 
ବିହଙ୍ଗମ ସମୂହ କଳରବ ଦେଇ ସେହି ଶାର୍ତ ପରିବେଶକୁ ଭଙ୍ଗ କରଥିଲେ ! 


ଠିକ୍‌ ସମଯରେ ସତର୍କ ଘଣ୍ତି, ରାଡ଼ାରର ଖୋଜା ଖୋଳି ଓ ଚି ସାଥିରେ ରକେଟ ପ୍ରେରକ ଘାଟିରେ 
ଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ଓ ସାମୂଦ୍ରିକ ପୋତର ସମ୍ମିଳିତ ଅନ୍ତେଷଣ, ଏହି ନିର୍ଜନ ପରିବେଶକୁ ମୁଖରିତ 
କରୁଥିଲା 1 ଇତ୍ୟବସରରେ ରକେଟ ଛାଡ଼ିବୀ ସ୍ଥାନ ପରିଷ୍କାର କରାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରକେଟ ଛାଡ଼ିବା 
ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗ୍ବରିଥିଲା । 


ରକେଟ କ୍ଷେପଣ ଘାଟିରେ ଥିବା ଧାତୁ ତିଆରି ରକେଟ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯାଙ୍କର ରଲ୍ତିମ ଆଭାରେ ଝଇସି 
ଭଠୁଥିଲା । କ୍ଷେପଣ ଘାଟିରେ ରକେଟର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମନେହେଉଥିଲା, ଏତେ ସତର୍କତା ସର୍ତେ 
ଏହା କୌଣସି ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁକୁ ଆଘାଚ କରିବକି ? ଅନେକ ଆଗନ୍ତୁକ ଭଚ୍କଂଠାର ସହିତ ସେହି 
ସମ୍ଭାବନାକୁ ପରଖୁଥିଲେ |! ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ରକେଟ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଗ୍ବରୀମାନେ ଏହି ସମ୍ଭା- 
ବନାକ୍ୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଦର୍ଶକମାନେ ରକେଟ ଛାଡ଼ିବାର ସମଯକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି | ହଠାତ୍‌ 
ଲାଉଡ଼ସ୍ତିକରର ଶବ୍ଦ ନୀରବତାକୁ ଭଙ୍ଗକଲ! ! କ୍ଷେପଣ ଘାଟିରୁ ରକେଟ ଛାଡ଼ିବାର ସୂଚନା ଲାଭଡ଼ସିକର 
ଦ୍ଲାରୀ ଜଣାଇ ଦିଆଗଇୀ! | କମେ କ୍ରମେ ରକେଟ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ, ମନ 
ରିତରେ ସେତିକି ଭତଜଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଜାତ ହେଉଥାଏ | ଆଗନ୍ତୁକମାନେ ଖୁବ୍‌ ସତର୍କତାର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
କକ୍ତଥାନ୍ତି । 
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ଲାଇଡ଼ସ୍କରରୃ ଶବ୍ଦ ଆସିଭା ! ରକେଟ ଛାଡ଼ିବାର ସମଯ ଗଣା ଗରଲିଲା-“ପାଅଚ, ରଚି, ତିନି, 
ବୂଇ, ଏକ, ଶୂନ ।!”› ଶୂନ କହିବାକ୍ଷଣି ହଠାଚ ଏକ ଅଣୁ ୟ, ଲିଙ୍ଗ ଅଦୂରରେ ରଦ୍ରାସିଚ ହେବା ସଟେ 
, ସଙ୍ଗେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ କ୍ଷେପିଚ ହେଲା ଓ ଏକ ବଳ୍ରକଂପନ ଶବ୍ଦ ସମୁଦ୍ର ବେଳାତ୍‌ ମିଳୁ ` ଆଲୋଡ଼ିତ କଲା । 
" ରକେଟ ଓ ତହିଁରୁ ନିର୍ଗତ ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡ ଳୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ନିଵ୍ିହ୍‌ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । 


କ୍ଷେପଣ ଘାଟିର ଅନତିଦୂରରେ କଂ-ଟ୍ରୋଲରମର ରାତଡ଼ାର ରକେଟର ଗଚିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା 
ଦେଉଥିଲା । ରଢେଟରେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସମୂହ ରୂପୃଷ୍ଣରେ ଥିବା ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରକେଟ 
ଯାନର ଗତିବିଧିର ଏକ ନିଦିଷ୍ଠ ଖବର ଯୋଗା ଉଥିଲ | ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାଶୂନ୍ୟକୂ ରକେଟ 
କ୍ଷେପଣ ଜେବଳଚ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ନୂହେଁ , ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଚଥ୍ୟ ଆଣି ଯୋଗାଏ । 
ଏହି ମହାଶୂନ୍ୟ ଅଭିଯାନ ମଣିଷର ଚି ରାରାଜ୍ୟ ପରିସୀମାନୁ ପ୍ରସାର କରି ତୋଳେ | ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ 
ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଘଟାଇବାର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ ପରିଷ୍ଠାର କରି ଚୋଳିଛି ଏହି 
ରକେଟ । ଦୂର ମହାଶନ୍ୟକୂ ଶାର୍ତିପୂର୍ଷ ରଦେଶ୍ୟ ନେର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ପାଲି ଏହି ରକେଟର 
ବ୍ୟବହାର ଯେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ" / 
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ଭୌଗୋଳିକ ଦଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ, ଅମା ୮° ୩୩ ଭଭର ଓ ୭୬° ୫୬' ପୂର୍ବରେ ଅବସିତ । 
କିନ୍ତୁ ଥୁମ୍ଥା ଅବସ୍ଥିତିର ବିଶେଷ ଗ୍ରର୍ତ୍ଵ ହେରଛି ଏହି ଯେ, ଏହା ନିକଟରେ “ଚୁମମକୀୟ ବିଷୁବରେଖାଂ” 
(Magnetic Equator) ବିଦ୍ୟମାନ ! ଏହା ଅକ୍ଷାଂଶ ୦° ୨୪” ମାତ୍ର । ତେଣୁ ଥୁମ୍ାକୁ 
ସାଧାରଣତଃ ବିଷୁବରେ ଖିକ ରକେଟ କ୍ଷେପଣ କେନ୍ଦ୍ର କୃହାଯାଏ | ଏହିସ୍ଥାନକୁ ରକେଟ କ୍ଷେପଣ 
ଘାଟିରୂପେ ୧୯୬୩ ମସିହାରେ କାର୍ଯାକାରୀ କରାହେଲ।! ! 


ଏହି ଥୂମ୍ଥା ରକେଟ କ୍ଷେପଣ ଘାଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ରକେଟ ଘାଟି ଭାବରେ ମିଳିତ 
ଜାତିସଂଘର ସହାଯତା ଲାଉ କରିଥିଲା | ୧୯୬୫ ମସିହାରେ ଏହାର ବିଂଶତିଚମ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା- 
ପକ ସରା ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିବା ପାଇଁ ବିଲ୍‌ ପାଶ୍‌ କରାଇଥିଲା 1 ଏହି କାର୍ଯାର ସଫଳତାକୁ 
୧୯୬୮ ମସୀହାରେ ପ୍ଥିବୀର ଢିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଇି ରତ୍ସର୍ଗୀକ୍ତ କରାହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏହା ଏକ 
ଆନ୍ତର୍ଜାଚିକ ସଂସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସତ୍୍ୟଥିବା ଅନ୍ୟଦେଶର 
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଠାରେ ଶାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାମାନ କରିପାରିବେ | 


ଆମେରିକା, ଇଂଲ$, ସୋଭିଏତ୍‌ ରୁଷିଆ, ଫ୍ର।ନ୍‌ ସ, ପଢ଼ିମ ଳର୍ମାନ ଓ ଳାପାନ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ ସମୂହ 
ଏହି ଅୂମ୍ଭା ଘାଟିରୁ ରକେଟ କ୍ଷେପଣ ବିଜ୍ଞାନ ସଂପର୍କରେ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚଳାଇଛନ୍ତି | ବାରଟି 
ବିଲିନ୍ତ ପ୍ରକାରର ରକେଟ ଯଥା, ନାଇକ୍‌ ଆପେକ୍‌ (Nike Apache), ପେଟେଇ (Petrel) 
ସୁଆ (Skua) ତୁଆଇ ହକ୍‌ (Dual Hawk) ପ୍ରଭୃତି ରକେଟ ଯାନ ଏହି ଘ୍ରାଟିର୍କ କ୍ଷେପଣ 
କରାଯାଇଛି | ଥୁମାରୁ କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ରକେଟ୍‌ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପରୀକ୍ଷା ପାଲି 
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଆବଶ୍ଯକତା ଅନୁସାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 
ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସମୂହ ଥୁମତ୍ଭାଠାରେ ଏକତ୍ରିତ କରିଛରି | ଥୂମ୍ଭାର କ୍ଷେପଣ ଘାଟିଟି ଅଧ ବୃରଭାକାର ସଦୃଶ | 
ଏହି କ୍ଷେପଣ ଘାଟିରେ ୩ଟି ରକେଟ୍‌ କ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ | ପ୍ରାୟ ୨୨୦ ହେକ୍ଟାର 
ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ରକେଟ୍‌ ସମୂହର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଓ ଶେଷରେ 
ସେଗୁଡ଼ିକ ମହାଶୂନ୍ୟକୂ କ୍ଷେପଣ କରାଯାଏ | 


ରକେଟ କ୍ଷେପଣ ପୂର୍ବରୁ, ରକେଟରେ ଥିବା ପେ-ଲୋଡ଼ (Pay-!0ad) ଆଦିକୁ ଉଇରୁୂପେ ପରୀକ୍ଷା 
କରାଯାଇଥାଏ । ରକେଟ ମହାକାଶ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ସୂଗ୍ବ ରୁ ରୂପେ ଗତି କରିପାରିବ ଏ ବଂ ବାୟୁମଞ୍ଡ ଳର 
ବିଲିନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରକେଟର ଗତି ମଁ ର ରହିପାରିବ, ଏହାର ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣାମକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ 
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ଆଏ । ଭ୍ପ୍ଷରେ ବିଭିନ ଯତ୍ତପାଚି ସମୂହଦ୍ଵାରୀ ରଜେଟର ଗତି ଓ ସିତି ସିର କରାଯାଏ । ଏହି 
ଯତ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, — 


(କ) ଗଚିଶୀଳ ରକେଟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଯାବିକ ସମନ୍ଧୀୟ ବିରିନୃଂସୂଚନାଳୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାପାଉି 
ଏକ ଟେଲିମେଟ୍ି ସଂଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ର 


(ଖ) ରକେଟର ଗତି ସମଯରେ ଏହାର ଦୂରତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟେସନ 


(ଗେ) ୩୦୦ ଜି: ମି: ମଧ୍ୟରେ ଗତିଶୀଳ ରକେଟର ପଥ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇି ଏକ ଶଚଚିଶାଳୀ 
ରାଢ଼ାର 


(ଘ) ରକେଟ ଗତିର ପରିମାପ ପାଲି ଏକ ଅତି ସୃକ୍ଷ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରୋନିକ ଘଣ୍ଟା 
(ଢ଼ଂ) ଟେଲିକମା$ ଟ୍ନ୍‌ସମିଟର ରେଡ଼ିଓ କମ୍ୟୁନିକେ ସନ ପଦ୍ଧତି 
୯ଚ) ଭନ,ଷ୍ଠ ଚ଼ିବିଟଲ କଂପ୍ୟୁଟର ମୈନ୍‌ସ୍କି-୨ 


(ଛ) ରକେଟର ଫଟେ ରଠାଇବା ପାରି ବିଭିନ ଧରଣର ରନୁତ କ୍ୟାମେରା ଓ ସେହି ସଂପର୍କୀୟ 
ଯନ୍ତ୍ରପାତି 


ସାଧାରଣଚଃ ରକେଟ ଗୁଡ଼ିକରେ କଠିନ କିମା ଚରଳ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହୀର 
କରାଯାଇଥାଏ ! କଠିନ ଜାଳେଣୀଯୁକ୍ତ ଏକହଚାର ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଠ ଏକ ବୁଷ୍ଷ୍ଠର (Booster) 
ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା | ଚରଳ ଇନ୍ଧନଯୁଭ୍ତ ରକେଟର ଜାର୍ଯାକାରୀତା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ! 
ଚରଳ ଇନ୍ଧନ ଗତି ପାଇି ରିନୃ ଭିନ୍‌ ଆକାରର ନଜଲ୍‌ (Nozze) ଓ ସେଥିରେ ଚରଳ ଇନ୍ଧନର ଗଢି- 
ରୀତିଜୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ! 


ମହାକାଶର ବିଭିନ ସ୍ତରର ଅବସ୍ତଥାଗୂଡ଼ିକୂ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କୃତ୍ରିମ ଭପାଯରେ ସଶ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ | 
ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅତି ନିମୃଗ୍ବପ, ବାୟୁଶୂନ୍ୟତା, ବିକିରଣ, ବିଦ୍ୟୁଚ୍କଣିବୀ ପ୍ରବାହ ଓ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ 
ଶଭ୍ତିର ପରିବର୍ଭନ | ଯେତେବେଳେ ରକେଟ ଶଦଦ ବାଧୀ ରେଦକରି ଗତିକରେ, ସେତେବେଳେ ରକେଟର 
ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଜମେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ! ଚାହାଦ୍ଵାରା ରକେଟରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି 
ଏହି ଚାପଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ 1 ରକେଟର ବିଭିନ ଅଂଶ ଓ ପେ-ଛୋଡ଼ ଇଭପରେ 
କଂପନର ପ୍ରଭାବ କଅଣ, ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନିହାରିତ ହୁଏ ! ଜଠିନ ଢାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର 
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କରୁଥିବା ରକେଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ! ଏହାଦ୍ଵାରା ଦେଖାଯାଏ, କଠିନ ଜାଳେଣ୍ 
କଣିକାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ । ରକେଟର ଜାଳେଣୀରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ-ଜନିତ କଂପନ, 
ରକେଟର ବିରିନ୍‌ ସ୍ତରର ବିଭେଦକରଣ, ରକେଟ ଇଞ୍ଜିନରୁ ଭରାପ ଘୋଡ଼ଣୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି 
ଅଧିକ ଦୃଶ୍ି ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇ ତଦନୂସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ | 


ରକେଟ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ନିଢିଷ୍ଟ ପଥରେ ସୂଗ୍ନରୃତ୍ଧପେ ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ 
ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ! ପ୍ଥିବୀ ପୃଷ୍ଠଦେଶର ବାୟୁମଶ୍ତନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚ୍ରପ ହେତୂ ରକେଟ ପୂଣି 
ନିମ୍ପମୂଖୀ ଗତିକରି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ ! ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗତି 
ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଯମିତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । ପାଗ ନିରୂପଣ ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଧାରୀ ଘନ ଘନ ବାୟୁମଶ୍ଡ ଳକୁ 
ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ କଂପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ | କଂପ୍ୟୁଟରର 
ହିସାବ ଦୃାରୀ ରକେଟଟି ଭୂପୃଷ୍ଠ ସହିତ କେଉି କୋଣ କରି ଗତି କରିବ ଚାହା ନିରୂପିତ ହୁଏ । 
ସାଧାରଣତଃ ଥୂମ୍ବାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରକେଟକୁ ୮୭° କୋଣ କରି ର୍‌ପୃଷ୍ଠରୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଏହି 
ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରକେଟ ଛାଡ଼ିବା ଅତି ନିରାପଦ ହୋଇଥାଏ । କିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ରକେଟ ଲିନ୍ନ 
ଭିନ୍ନ କୋଣ କରି ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥାନି ! 


ଭୁଲ 
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ଥଅୁମ୍ଭାର ରକେଟକ୍ଷେପଣ ଘାଟି ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । 
ଏହି ସ୍ଥାନଟି ତାରବାଡ଼ଦ୍ଧାଗ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଧୂମ୍ଭପାନ ସମ୍ପୂର୍ଶରୂପେ ନିଷେଧ 
କଗଯାଇଥାଏ | ଏହି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିପାଇପର ଜେଟ୍‌ ପ୍ସ୍ଥତ 
ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ନିଶ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ଏହି ଜେଟ୍‌ ଭିତରୁ ଜଳର ଝରଣା ଛୁଟି ଆସିବ | 
ଏହି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସୃକ୍ଷ ଯନ୍ତ୍ର ପାତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ 
ଦେହରେ ଅର ନିରୋଧକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥାତ୍ତି । ତାହାଛଡ଼ା ସେମାନେ ହାତରେ ଗ୍ରୋବ, 
ଆଖିରେ ଗଗ୍ଲ୍ସ୍‌ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଚ୍ି ଏବଂ କୌଣସି ବାଷ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଯେପରି ସେମାନେ 
ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହାର ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରିଥାଆନ୍ତି | ଏହିଠାରେ ସେମାନେ ରକେଟ୍‌ 
ପାଇି କଠିନ ରାସାଯନିଂ? ପଦାର୍ଥ ଟିଆରି ଜରତି, ଯାହାକି ରକେଟର ଜାଳେଣୀରୂପେ ବ୍ୟବହାର 
କରାଯାଏ । 
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ରକେଟ୍‌ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ! ଚାଜେଣୀ ପେଟ୍ରୋଇ ଭଳି ଅଶେଷ ଶ୍ର ଯୋରାଇଥାଏ 
କିନ୍ତ ଏହି ଦୂଲଟି ଭିତରେ ଏକ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ପେଟ୍ରୋଲ ଜଳିବାରେ ଅମ୍ପଚଜାନ 
ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । କିନ୍‌ ରକେଟ ଜାଳେଣୀ ବାୟୁଶ୍ଡନ୍ଯତା ମଧ୍ୟରେ ଜଳିପାରେ । ଅବଶ୍ଯ 
ରକେଟ ଜାଳେଣୀ ସହିଚ ଅମୃ ଜାନର ଭସ୍ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଇଥାଏ ! ଯେତେବେଳେ ଜାଳେଣୀ 
ଜଳେ, ସେତେବେଳେ ତହିଁରୁ ଅଶେଷ ଚାପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଓ ଅନେକ ଗ୍ୟାସର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାକି 
ରକଢେଟନୁ. ଜଜାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ରକେଟ୍‌ ମଧ୍ଯରୁ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ନିର୍ଗତ 
ହୁଏ. ଚାହାର ଠିକ୍‌ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ରକେଟ୍‌ ଗଚିକରେ ! ନିଉଟନ୍‌ ଙ୍କ ଚୃତୀଯ ଗତିର ନିଯମ 
(Third law of motion) ଅନୁସାରେ ରକେଟ୍‌ର ଗତି ପରିଗ୍ଵଳିତ ହୁଏ । ଏହି 
ନିଯମର ଅର୍ଥ ହେଇ— ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିଯାର ଠିକ୍‌ ସେତିକି ପରିମାଣ ବିପରୀତ କିଯା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । 


ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜାଜେଣୀ କଣିକା ରକେଟ୍‌ର ଭିଚର ପଟ ଆବରଣ ମଧ୍ଯରେ ରହି 
ସମ୍ପର୍ଶରାବେ ଜଳିଥାଏ । ରକେଟ୍‌ରେ ଜାଳେଣୀ ଇନ୍ଧନଚୃୂର ଭିତରେ ତିନିହଜାର ଡ଼ିଗ୍ରି ଚାପ- 
ମାତ୍ରାରେ ଜଳି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇ ନ ଥାଏ । ଏକ ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମଯ ମଧ୍ୟରେ 
ଏକ ନିଦଷ୍ଟ ଓ ଅପରିବର୍ରନୀୟ ପରିମାଣର ଶକ୍ଛି ନିର୍ଗତ କରାଇବା ହେଉଛି ଏହି ବ୍ୟବହୃତ ଜାଜେଣୀର 
ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହାର ସାମାନ୍ୟ କେଚୋଟି ସେକେଣ୍ଡ ର ବ୍ୟତିକୁମ ହେଲେ ରକେଟ୍‌ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ ବିଫଳ 
ହୋଇଯାଏ । ଏଠାରେ ଏକ ଭଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ ! ରାରଚ ଯେତେବେଳେ କୃତ୍ରିମ ଭପଗ୍ରହ 
ପ୍ରେରଣ କରୁଥି, ସେତେବେଳେ ଏହା ରକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିୟ ଯେ, ଜାଳେଣୀର ଦହନ ବେଗ ଯଦି 
ସେକେଶ୍ଡ କୂ ୮୫ ମି: ମି: ଚଳକୁ ଖସିଆସେ, ତେବେ ଏହା ରକେଟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶଳ୍ଥି ଯୋଗାଇ- 
ବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । 


ଜାଳେଣୀର ଦହନ ଯେତେ ଦୃଚ ହେବ ରକେଟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ସେତେ 
ବୃବଵି ପାଇବ, ଫଳରେ ରକେଟ୍‌ର ବେଚା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର ହେବ । ରକେଟ୍‌ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜାଜେଣୀର 
କାର୍ଯଦକ୍ଷତା ଏକ ନିଦିଷ୍ଟ ଶଳ୍ତିର (mନu!se) ଏକକ ଦ୍ଵାରା ପରିମାପ ହୋଇଥାଏ । 
ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ନିହ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଜାଳେଣୀର ଦହନରୁ ନିର୍ଗଚ ଶଭ୍ତିକୁହିଁ ବୁଝାଏ | 
ଯଦି ଏଜ ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ଜାଳେଣୀ ଏକ ସେକେଶ୍ଡରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ପରନରେ ୨୫୦ 
ପାଇଶ୍ଡ ସମତୁଲ ଶଲ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଚେବେ ଏହାକୁ ଏକ ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାପକ କୃହାଯାଏ ଏବଂ 
ଏହି ଶଭ୍ଚିକୁ ୨୫୦ ସେକେଣ୍ଡ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ ! ଏହି ଶଳ୍ଚି ବାୟୁଶୂନ୍ଯଚା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି 
ଅଧିକ ହୁଏ | ଯେବେ ଜାଳେଣୀ ଦହନର ବେଗ କମ୍‌ ହେବ, ତାହାହେଲେ ରକେଟରେ ଏହା ଅଧିକ 
ସମୟ ଜଳିବ ଏବଂ ଏହାର ଶଭ୍ଷିର ପରିମାପକ ଅଧିକ ହେବ | 
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କଠିନ ଜାଜେଣୀ ପ୍ରସ୍ଥତିର ବିରିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 

ରକେଟ୍‌ର ଜାଳେଣୀ ଚରଳ କିମ୍ବା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହୋଇପାରେ । ଭଉଯ ପ୍ରକାରର ଜାଳେଣୀ 
ରକେଟ୍‌ ପାଇଁ ଦରକାର | ରକେଟ୍‌ରେ ବ୍ୟବହୃତ କଠିନ ଜାଜେଣୀରେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଅଗ୍ନି 
ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ! ଦ୍ବିତୀୟଥର ପାଇଁ ଏହାକୁ କାର୍ଯାକ୍ଷମ କରାଇବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ି- 
ନଥାଏ |! ଚେଣୁ ରକେଟଯାନର ଭର ମୁଖୀ ବେଗକୁ ଅଧିକ କିମ୍ଭା କମ୍‌ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ 
ଜକଣ୍ଡୋଇ ରକେଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଥିରେକି ସାଧାରଣତଃ ତରଳ ଶ୍ରେଣୀର ଜାଳେଣୀ 
ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହୁଏ ! କଠିନ ନାଜେଣୀ ଖଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାଷ ଏକ ବ୍ୟାପକ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣାଜୀ ସ୍ଵୃତନ୍ତ ଧରଣର | ଏହି 
ଜାବେଣୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅନେକ ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହୁଏ । 
ଏହି ନାଳେଣୀରେ ସାମାନ୍ୟଚମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଶ୍ଚିହେଲେ ଅନେକ ସମଯରେ ବିସ୍ଟୋରଣ ହେବାରେ 
ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । 


ରକେଟ୍‌ରେ ବ୍ୟବହୃତ କଠିନ ଶ୍ରେଣୀର ଜାଳେଣୀରେ ଚିନୋଟି ଚିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ! 
ପ୍ରଥମଟି ଜାରକ (ଠ×ାଏi6୮), ଡ଼ିଚୀଯଟି ଜାଳେଣୀ ଓ ତୃତୀଯଟି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଓ 
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ବୃତୀଯଜୁ ଏକାଠି ବାଛିରଖିବା ପାରି ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ । ଆମୋନିୟମ ପରକ୍ଲୋରେଟ୍‌କୁ 
ଜାରକ ବେ ବ୍ୟବହାର କଗକ୍ଷାଏ | ଏହି ଜାରକନ୍ଧୁ ଏକ ସୃଚନ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବଇମ୍ବନରେ ଖୁବ୍‌ ଛୋଟ 
ଛୋଟ ବାଲୁକା କଣା ସଦୃଶ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ ! ପ୍ରକୃତ ଜାଳେଣୀଭାବେ ପଲିଭିନାଇଲ୍‌ 
ଜ୍ଲୋଗଛଡ୍‌ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଲି କାରବୋକ୍‌ସି ପଲିବୁଟାଡ଼ଲନ୍‌ କୁ ବ୍ୟବହାର କରଚି । 
ଏହି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସହିଚ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଗସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ସର୍ମ୍ ଶ୍ରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏ 
ଗୁଡ଼ିକ ଏଜ ନିହିଁଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ ! ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଏକ ସୃ ଚନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଇ- 
ଥାଏ , ଯେଉିଥିରେକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ ସୃଦ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ଜାଳେଣୀ ଖଶ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି 
କଜେବଢ ବାୟୁଶୂନ୍ୟଚା ମଧ୍ଯରେହିଁ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଯନ୍ତ ଥୂମତ୍ମା ବୈଜ୍ଞାନିକ 
ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ତାହାପରେ ଏହି ସୃଚତନ୍ତ ଧରଣର ଜାଳେଣୀ ସିଧାସଳଖ 
ରଜଢେଟ୍‌ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଏ | 
ଏହି ପ୍ରଚିୟା ସଂଘଟିତ ହେବାବେଳେ ବାୟୁ ସଂସ୍ର୍ଶରେ ଆସିବା ଆଦୌ ଉଚିତ୍‌ ନୁହେଁ, କାରଣ 
ବାୟୁ ରହିଲେ ଏହି ଜାଳେଣୀ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁ ରନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି ଦହନ ସମଯରେ ଏକ 
ବିଷ୍ଫୋରଣ ସ୍ଵ୍ଚି କରିବ । 


କେତୋଟି ଜାଳେଣୀ ଖଶ୍ଡ ଭିତରେ ତାରକ! ସଦୃଶ ରନ୍ଧ୍ର ସନ୍ଚି ହୋଇଥାଏ ! ଏହି ଚିହୁଥିବା 
ଜାଳେଣୀ ଖଶ୍ତ ଖୁବ୍‌ ଭଲ ଜଳିଥାଏ ଏବଂ- ନିଦ୍ଦିଷ୍ଠ ଶଳ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଜାଳେଣୀ ଖଶ୍ତଗୁଡ଼ିକ 
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକାରଭେଦ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ! ଏହା ଅନେକ 
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍‌ ଗୋଟିଏ ସିଗାରେଟ୍‌ ଭଳି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଜଳି ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଗତିକରେ । ଏହାକୁ 
“ଂଏକ ପାର୍ଶ୍‌ ଜ୍ଵଳନ ଜାଳେଣୀ ଖଶ” ( One End Burning Propellant ) 
କୁହାଯାଏ ! ଏହାଦ୍ଵାରୀ ଜାଚଜେଣୀ ଖଶ୍ତଟି ପୂର୍ଶଷମାତ୍ରାରେ ଧୀର ମଛ୍ଭର ଗତିରେ ଜଳିଯାଏ | କିନ୍ତୁ 
ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଜାଳେଣୀ ଖଷ୍ତ ଅଛି, ଯେକି ସମ୍ପର୍ଶଭାବେ ଏକାଥରକେ ଜଳେ ଏବଂ ଏହି ଜାଳେଣୀ 
ଏକାଥରେ ଅଶେଷ ଶଳ୍ତି ଯୋଗାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରକାରର ଜାଳେଣୀ ସାଧାରଣତଃ 
ରକେଟ୍‌ର ପରଥମଭାଗ ଯାତ୍ରାପାଲି ଖୁବ୍‌ ଫଳଦାଯକ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ରକେଟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ- 
ଦେଶର ବହଳ ବାୟୂମଶ୍ଡଳକୁ ରେଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଶେଷ ଶଭ୍ତି ଦରକାର କରେ ! କିନ୍ନ ଯେତେ- 
ବେଚେ ରକେଟ୍‌ ଖୁବ୍‌ ଉଚ୍ଚ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ସେଚେବେଳେ ଜାଳେଣୀ ଦହନର ଗତି 
ଧୀର ହେବା ଉଚିତ ! ସେହି ଦଶ୍ଚିରୃ ସିଗାରେଟ୍‌ ସଦୃଶ “ଏକ ପାର୍ଶ୍‌ ନ୍ଵ ଳନ ଜାଳେଣୀ ଖଶ୍”ଂ ବ୍ୟବହାର 
ବିଧେୟ | 
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ପ୍ରରୁଣା ଚଙ୍ଚ ର ଭିତର କଥା 


ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗତ୍ତୀରୁ ଗବେଷଣା, ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ପରିଶମର ସାର୍ଥକତା ହେଉଛି, ଏହି 
ରକେଟରେ ବ୍ଯବହୃତ ଜାଳେଣୀର ଭଦ୍‌ଭାବନ । ୧୯୬୪ ମସିହାରେ ଏହି ଗବେଷଣା ପ୍ରଥମେ 
ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ପୂରୁଣା ଚଳଇ ବିଲଡ଼ିଂରେ । ସେହି ପୂରୁଣା ଅନ୍ଧାରୁଆ କୋଠାରେ ତିନିଜଣ 
ବୈଜ୍ଞାନିକ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସମନ୍ଧୀଯ ପତ୍ରିକା ଖେଳାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ | ସେମାନେ ଅନୂଇବ କଲେ 
ଯେ, ପାଠ୍ୟ ପୂସ୍ତକରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ୍ବ ଶେଷ ଆଜ୍ଲେକ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । 
ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଚତ୍‌ ସମନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଲି 
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୂସ୍ତକ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାଚି ଳୟକଲେ । ରକେଟ ଜାଚେଣୀ ପୂୃସ୍ତୁତ କରିବା ପାଲି ଜେତେକ 
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫରମୂମ୍ମ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ କିଣିନେବା ପାଇି ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେ । ଯେତେବେଳେ 
ପଫ୍ରେଞ ସାଂଟାୟୁର ( French Centaure ) ରକେଟ ତିଆରି ହେଇ, ସେତେବେଳେ 
ଏମାନେ ଏହି ରକେଟକୁ ଜାଳେଣୀ ଯୋଗାଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଲି ମଧ୍ୟ ଜଲସେନସ 
କଲେ | ୧୯୭୯ ମସିହା ଡ଼ିସେମ୍ବର ମାସରେ ସାଂଟାୟୂର ରକେଟରେ ପୃଥମେ ଭାରତ ତିଆରି 
ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଜ ଏବଂ ଏହା ଫ୍ରାନସ ନିର୍ମିତ ଜାଳେଣୀ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ ଷ୍ଠ ବୋଲି 
ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିମ୍ଟ କାରଣ ଭାରତ ତିଆରି ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ରକେଟଟି ନିଙ୍କିଷ୍ଟ ଭଳ୍ଚତା 
ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଞ୍ଚ କିମ୍ମେମିଟର ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଥିଲ । 


ଠିକ୍‌ ଏହି ସାଇରେ ରକେଟ ଜାଳେଣୀ କାରଖାନା ଭାରତରେ ବସାଗସ । ସାଂଟାୟର ରଜେଟରେ 
ଯେଉଁ ଜାଜେଣୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଘ, ତାହାର ୨୦୫ ସେକେଶ୍ଡ ପରିମାପକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନି୍ଚିଷ୍ଟ 
ଶଳ୍ତିବଳ ଥିମ । ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଫଳରେ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ଭନ୍‌ ଷ୍ଟ ଧରଣର ରକେଟ 
ଜାଳେଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ | ଏକ ନୃତନ ଧରଣର ଜାଳେଣୀ ଆର ପି ପି-୨ (RPP-11) 
ସେମାନେ ପସ୍ତୁଚ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ କି ଏକ ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିବଳ ଯୋଗାଇ ପାରିଥିଲା, ଚାହା ୨୨୫ 
ସେକେଷ୍ତ ପରିମାପକ ସହ ସମତୂର । ଏହି ଜାଳେଣୀ ଆର ଏଚ-୧୨୫ (ନ. H.-125) ରକେଟରେ 
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଇ । ସେହିରଚି ଅନ୍ଯ ଏକ ପ୍ରକାରର ଜାଳେଣୀ ଆର ଏଚ-୧୦୦ 
(rR. H.-100) ରକେଟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପାଗ ନିର୍ଶୟ କରିବା 
ପାଇି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିଇ ! ଅୂମ୍ମାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଜାଳେଣୀ 
ପଲିବ୍ୟଟାଡ଼ାଇନ ନାମକ ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନିଭଁର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ 
ଏହାର ଏକ ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ବଳ ଥିଲ । ତାହା ୨୪୨ ସେକେଣ୍ଡ ପରିମାପକ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ 
ହେଉଥିବା ଅନେକ ଜାଳେଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଳେଣୀାର ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶଳ୍ତି ବଳର ପରିମାପକ ବାୟୁଶ୍ନ୍ୟ 
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ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ୨୮୫ ସେକେଵ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲ । ତେଣୁ ଏହି ଜାଜେଣୀ ରକେଟ ଯୀତ୍ରାର ଶେଷ 
ଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାହୋଇଥାଏ ! ରକେଟ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଭାଗ ପାଲି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଳେଣୀର 
ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସହଜ ଓ ସୂ ଗମ କରାଯାଇପାରିଥିଲ । ପ୍ରକୃତରେ କହିଵିକୁ ଗଲେ ଅୂ ମଥାର ବୈଜ୍ଞାନିକ- 
ମାନେ କଠିନ ଜାଳେଣୀ ପ୍ରସ୍ତ ତ କରିବାରେ ଅଶେଷ କୀର୍ଯାଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ । କେବଳ 
ଯେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିବିର୍ଶଷ୍ଟ ଜାଜେଣୀ ପୃସ୍ତୃତ କରାଯାଇ ପାରିଥିଗ ତାହା ନୂହୈ, ଏହି ଜାଜେଣୀର 
ସିରଚା ଓ କାର୍ଯାକାରିତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିସ | ଏହି କାରଖାନା ମଧ୍ୟ କମେ କ୍ରମେ 
ଭନଜତ ହେଇ ଏବଂ “ରେକୋସିନ ଥରମାଲଇ ଇନସୂଲେଟର” (Rocasin Thermal Insulator) 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୃତ କରି ପାରିଳ । ଏହି ଇନସୂଲେଟରକୂୁ ଜାଜେଣୀ ଓ ରକେଟ କୋଠରୀ ମଧ୍ଯରେ 
ସାଧାରଣତଃ ରଖାଯାଇଥାଏ ! ଏହି ପ୍ଲଣ୍ଡ ୭୦୦ କି: ଚା: ଓଜନର ଜାଳେଣୀ ଖଷ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି- 
ପାରିଳ । ଏହି ଜାଜେଣୀ ଖସ୍ତ ଆର ଏଚ.-୫୬୦ (ନ. H.-560) ରକେଟରେ ବ୍ଯବହାର 
ହୋଇଥିଲ । ଏପରି କି ଅୁମୀ କାରଖାନାରେ ପୂୃସ୍ତୁଚ ହେଉଥିବା ଜାଜେଣୀ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ତିନିଟନ ଓଜନର 
ଥିଲ । ତାହାଛଡ଼ା ୩.୫ ଟନ ଓଜନର ଜାଳେଣୀ ଖଶ ପସ୍ତୁଚ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ଲାଂଟର ପରିକନ୍ନା 
ଅଛି । ଏହି ପ୍ାଂଟ ୩୦ ଟନର୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଭମାନ ୧୨୦ ଟନ ପର୍ଯାଚ୍ତ ଜାଜେଣୀ ରତ୍ସାଦନ କରିବାକୁ 
ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିମ୍ମଣି । ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏହାର ଉତ୍ାଦନ ମଧ୍ଯ ବର୍ଡ଼ବାର 
ସମ୍ଭୀବନୀ ଅଛି 


ଏସ ଏଲ ଭି-୩ ( $ ୮ V-3 ) ରକେଟର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ୮ ଟନ ଓଜନର 
ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା । ତେଣ୍ଡ୍‌ ଅଧିକ କଠିନ ଶ୍ରେଣୀର ଜାଜେଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇି 
£ୀହରିଜୋଟା ଠାରେ ଏକ କାରଖାନା ବସାଯାଭଛି ! ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଜାଳେଣୀ କାରଖାନା, 
ଯାହାକୁ ଇଂରୀଜୀରେ “5 PROB” ବୋଇି କୁହାଯାଏ । 


ରକେଟ ଚାଳେଣୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାରି କଞ୍ଚାମାଇର ଆବଶ୍ୟକଚା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁର୍ଧଚ୍ ଦିଆଯାଉଛି ! 
ଜଞ୍ପଚାମାଲରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଜାଳେଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇି କରାଇକୂଦିରେ 
ଥିବା ସେଣ୍ଟାଇ ଇଲେଟ୍ରୋକେମିକାଇ ରିସଢି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ (Central Electro - 
chemical Research Institute) ମଧ୍ଯ ଲୁଣର (Sodium chloride) 
ଆମୋନିଯମ ପରକ୍ଲୋରେଟ ( Ammonium Perchlorate ) ତିଆରି କରିବାକୁ 
ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିହଣି । ଏହାଛଡ଼ା ଏକ ସ୍ଵଚନତ୍ତ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ କେରଳର ଆଇୟେ (aye) 
ଠାରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ପସ୍ତୂତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଟାସିଯମ ପରକ୍ଲୋରେଟ 


(Potassium Perchlorate) ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ! 


୧୦ 
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ଚାଳେଣୀ ପ୍ରସ୍ତୃତି ପାଲି ସମସ୍ତ କଞ୍ଚାମାଇ ଆମ ଦେଶରେ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଗୋଟିଏ 
ଅତି ଦରକାରୀ କଞ୍ଚାମାଇକୁ ମଧ୍ଯ ଅନ୍ଯ ଉପାୟରେ ଅନ୍ଯ ଏକ କମ୍ଭାମାଲର୍ତ ପସ୍ତୃତ କରିବାକୁ 
ହେବ ! ଏହି କାର୍ଯାକୁ ଟୃରାର୍ନ୍ତ କରିବା ପାଲି ଅୁସାରେ ଏକ ରକେଟ ଜାଳେଣୀ ସଂସ୍ଥା ଗଡି ଉଠିଛି | 
ଏହି ସଂସ୍ଥାର ବେଜ୍ଚାନିକମାନେ ତିନୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗବେଷଣା ଚଳାଇଛି । ପଥମଟି ହେଇ 
ଭନ୍ଧଷ୍ଠ ଜାଳେଣୀ ପସ୍ତତି ପାଲି ଗବେଷଣା ଯାହାକି ପଚ୍ର ଇନ୍ଧନ ଶର୍ତି ଯୋଗାଇବ ! ଦ୍ଵତୀଯରେ 
ଯେଉି କଞ୍ଚାମାଇଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶରେ ର୍ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାହାର ପୂସ୍ତୁତି ପାରି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ 
ଓ ଶେଷରେ ଗବେଷଣାଗାରର ପ୍ରଚଳିତ ବିଭନ୍ନ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାସାଯନିକ ପଦୀର୍ଥର 
ପ୍ୃସ୍ତୁତିକରଣ । ଏହି ଜାଳେଣୀ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉଚ ଶଳ୍ତିସଂପନ୍ନ ଜାଳେଣୀ ତିଆରି କରିବା ପାଲି 
ତତ୍‌ ସଂପର୍କୀୟ ରାସାଯନିକ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ପଲିଇଷ୍ଟର, ଫରମାଇଡ଼ିହାଇତ, ପଲିଇଉରିଅେନ୍‌ ରେଚିନ୍‌ 
ଘରୂଚି ଯସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ | ସବୁଠାରୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଭଲକାମ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ 
ପଦାର୍ଥ ପସ୍ତୃତିକରଣ ପାଲି ଭନ୍ତଷ୍ଠ ଭପାୟ ଉଦ୍‌ରାବନ କରିବା ଯାହାକି ତାହା କାର୍ଯାକାରୀ ହୋଇ 
ଅଧିକ ରତାଦନକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଚାହା କାର୍ଯାକାରୀ ହୋଇପାରିବ । 


ତରଳ ରକେଟ କାଳେଣି 


କଠିନ ରୀସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଜାଳେଣୀ ରକେଟ ଇନ୍ଧନ ପାଲି ଯଥେଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇ 
ପାରେନାହିଁ । ଚେଣ୍ଡ ଚରଳ ରକେଟ ଜାଳେଣୀର ବ୍ୟବହାର ପାଇି ଅନେକ କିଛି ଗବେଷଣା ହୋଇ- 
ଗସଣି । ପୃଥମେ ଗେହିଚ ବାଷ୍ପ ଉଦ୍‌ଗୀରକ ନାଇଟୁଁ କ୍‌ ଏସିଡ୍‌ (Red Fuming Nitric acid) 
କୂ ତରଚ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ରକେଟ କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିସ ! ବର୍ଭମାନ ଏକ 
ରନ୍ନତ ପଣାଳୀରେ ହାଇଡ଼ୋ ଜେନ ପେରୋକସାଇତକୁ ବହଜ କରାଯାଇ ରକେଟରେ ଜାଜେଣୀ 
ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଗ । ଆହୁରି ମଧ୍ଯ ନାଇଟ୍ରୋଜେନଟେଟ୍ରୋକସାଇଡ ଏବଂ 
ହାଇତ୍ରୋଳଜିନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ଯବହାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ବର୍ଭମାନ 
ଥୁମ୍ମାରେ ହାଇଡ଼ାଜିନ ବ୍ୟବହୃତ ରକେଟ ପାଇଁ ପ୍ସ୍ତୁଚି ଗଲିଛି । ଏହାଦ୍ଵାରା ଏସ ଏଇ ଭି-୩ 
($ 1V-3) ରକେଟର ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପଥ ସୂଗମ ହୋଇପାରିବ । 


ଗୋଟିଏ ରାସୀୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇଟି ରାସାୟନିକ 
ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରକେଟରେ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ।! ଏହି ଦୁଇଟି ରାସାୟନିକ 
ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ତରେ ଜାଳେଣୀ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଜାରଣ ପଳ଼ିଯା ପାଲି ରଦ୍ଦିଷ୍ଟ । କିନ୍ତ 


ee 
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ଏକକ ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହୃତ ରକେଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସାଯନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ହୋଇ- 
ଆଏ ଏବଂ ସମୟ ସଯଯରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୀସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଣୁଘ୍ଟଟକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରା- 
ଯୀଇଥାଏ ! ତରଳ ଜାଜେଣୀକୂ ସାଧାରଣଚଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଙର୍କ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ 
ଭଚ୍ଚ ଶ୍ତିସମ୍ପର୍ଶ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧକ ଗ୍ରପ ସ୍ତଯୟୋଗ କରି ଏହୀକୂୁ ଇନ୍ଧନ ସ୍କୋଷ୍ଠ ମଧ୍ଯକୁ 
ନିଆଯାଏ । 


i 
ଚଲେ 
ରୋନ୍ରଣୀ ରକେଟ 


ଯେଉିମାନେ ରକେଟ ପ୍ରସୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସ-ର୍ଶ୍ତ ଷ୍ଟ ସେମାନେ ସାଧୀରଣତଃ କୂଶଳ୍ୟ କାରୀଗର | 
ରକେଟ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଏକ ଉରମ କାର୍ଯାଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ସେଥିପାଲି ରକେଟ 
ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାକୁ “ହଲ ଅଫ୍‌ ପାରଫେକସନଂ” (Hall of Perfection) ଭାବରେ ନାମକରଣ 
କରାଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ରକେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାପ ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସଠିକ୍‌ ଭାବେ ନିରୂପଣ 
କରାଯୀଏ ! ଏଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ସୃକ୍ଷ ମାପ ପ୍ରଣାଳୀର ବ୍ୟବହାର ବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୀଯାଏ ! ଯଥା 
ମାଲକ୍ରନ, ମିଲିମିଟର ଇତ୍ୟାଦି । ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର କଠିନ ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭିନବ ବ୍ୟବହାର ବିଧିକୁ 
ରକ୍ଷ୍ୟଜଲେ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ହେବ ଯେ, ଏହି ରକେଟ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାରେ କିରନି କୂଶଳୀ ଓ ଦକ୍ଷ 
କାରୀଗରମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ହୋଇଅଛି । 


ରକେଟ ପ୍ରସୂତି ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକୁ ଭଲରୂପେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ । 
ରକେଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧାଚବ ପିଶ୍ଡର ଯୋତ଼େଇ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ୍‌ସ-ରେ ଦ୍ଵାରା ପରୀକ୍ଷା କରୀଯାଇଥାଏ | 
ଏହି ଧାତବ ଖଣ୍ଡ ଭପରେ କୌଣସି ତ ଟିଥିଲେ, ତାହା ଖାଲି ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହୈ | 
ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷତୃଯୁକ୍ତ ପଦୀପ ବ୍ଯବହୀର କରାଯାଇଥାଏ । ଧାତବ 
ଖଶ୍ତ ଉପରେ ଥିବା କୌଣସି ଫଟା ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଏକପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ପ୍ର ଲେପନ ଦ୍ଵାରୀ ଜାଣିହୁଏ | 


ଅନେକ ସୃକ୍ଷୁ ଯନ୍ତସମୂହ ରକେଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ 
କରିଆ'ଏ |! ରକେଟର ଭପରିଭାଗଜୁ ରଶ୍ରିପ୍ରକ୍ଷେପକ ଯନ୍ତ୍ର (୮୦]6୯†୦୮) ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃହରର 
କରାଯାଏ । ଏହାଦ୍ଵାରା ପୃଷ୍ଠରାଗର ଯେକୌଣସି ଅଂଶକୁ ଭଲରୂପେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ । 
ଏକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ରକେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ସଠିକ୍‌ ମାପ ପ୍ରଣାଳୀ ଆବଶ୍ୟକ ! 


୧୨ 
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ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ରକେଟର କୌଣସି ଅଂଶର ଛଅ ମିଟର ରମ୍ବର ଦୂଇଟିଭାଗକୂ ଏକାଠି କରିବାକୁ 
ପଡ଼ିଲେ, ଯୋଡ଼େଇ ସ୍ଥାନରେ ୦.୫ ମି: ମି: ର ତଫାତ୍‌ ମଧ୍ୟ ହେବା ଅନୁଚିତ ! ଏହାଦ୍ଵାରା ରକେଟର 
ଦୃଢ଼ଚା ବଢ଼େ ଏବଂ ଏହା ଏକ ନିଦିଷ୍ଟ ଶଭ୍ତିବଳନେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ! ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ 
ମଧ୍ୟ ରକେଟ ରେ ବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯୀଇଥ!ଏ | 
ଏପରି କି ରକେଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲୁହା ଚଦ ରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ତାପନିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା 
ପାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଲୁହା ଚଦରର ଦ୍‌ ଢ଼ତା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବଢିଆଏ । 
ଖଣ୍ଡେ କିମ୍ବା ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରାଂ ଶର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ରକେଟ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ । ଶହ ଶହ ଯନ୍ତ୍ର ସମୂହର 
ସହଯୋଗରେ ଏହା ନିର୍ମିତ । ଆର ଏଇଚ-୩୦୦ (ନ H.-300) ରକେଟ ପାଞ୍ଚଶହ ଯନ୍ତୀଂଶର 
ସମ୍ମିନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲ୍ଯାଚ୍ପିନ୍ସ (Latch Pins) ଗ୍ୟାସ, 
ବଟଲ୍ସ (Gas bottles) ଏବଂ ଇଗ୍ନିଟରସ୍‌ (19୦୮s) ପ୍ରଭୃତି ଆହୁରି କେତେ କଂଣ ! 
ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକ ଏକାକୃତି ହେବା ବିଧେୟ । କାରଣ ପରସ୍ପର ମେଳ୍ଚଯୂସ୍ତ ନହେଲେ 
ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକର ଅଦଳ ବଦଳ କରାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବନାହିଁ । ଏହି ଯନ୍ତୀଂଶଗୁ ଡ଼ିକ ଗିଅରି କରିବାକୁ 
ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କର୍ମଯନ୍ତର ଆବଶ୍ଯକତୀ ରହିଛି । 
ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରକେଟର ନିର୍ମାଣରେ ଏହିତ୍ତଳି ୨୦୦ରୂ ଅଧିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ର ସମୂହର 
ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି କର୍ମଯନ୍ତ (10୦5) ଗୁଡ଼ିକର ସମନୃୟଯତ! ଅଥବା ପରସ୍ପର ମେଳ୍ଯୁକ୍ତ 
ହେବା ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ | ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଓ ଡୁ ଟିରହିତ ରକେଟର ନିର୍ମାଣ କେବଳ କର୍ମଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର 
ସମନ୍ସଟୟତ! ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ | ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମ ଦେଶରେ ଏହିରଳି ଛୋଟ 
ଛୋଟ ଯନ୍ତସମୂହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫ ଳତା 
ଅର୍ଚନ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ସାଂଟାୟ୍ଥର ରକେଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ତୀଂଶଗୁଡ଼ିକୁ 
ଆମ ଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଲି ଯେଉି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୀଯୀଇଥିସ, 
ଚାହା ପୂର୍ବ ଚୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଅଧାକୁ ଗ୍ଵଇିଆସିଥିଇ। | ଯେତେ ଅଧିକ ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ରସମୂହର ଆବଶ୍ୟକତା 
ବର୍ଡ଼ ଚ୍ବାରିଛି ସେତେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜଟିଳତା! ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ତେଣୁ ଏହିଭଳି କର୍ମଯନ୍ତ ସମୂହର 
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏକ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ! 


ରକେଚଂରେ ବିଭିଲ ଲୁଢା ଵଳେଇ 


ରକେଟରେ ଅନେକ ପ୍ରଣାଜୀରେ ଲୁହା ଯୋଡ଼େଇ କରାଯାଇଥାଏ | ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ 
ଯୋଡ଼େଇ କରାଯାଏ ଜିମତ୍ମାୀ ମଣ୍ଡଜାକାର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼େଇ କରାଯାଏ । ଏହି ମଶ୍ତଡଳାକାର 


୧୩ 
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ଯୋଡ଼େଇ କରିବା ସମଯରେ ପ୍ରଥମେ ଲୁହା ଚଦରକୁ ଏକ ନିବ୍ଦିଷ୍ଠ ମାପ ଅନୁସାରେ ବୃରୀକାର କରି- 
ଦିଆଯାଏ ଓ ଚାଂପରେ ଏହାର ଗରିକଡ଼ଜୁ ଢ଼ଳେଇ କରାଯାଏ | ଅୂନାରେ ଇଞ୍ଚନିଯରମାନେ ରକେଟରେ 
ଯୋଡ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାର କରିଚି । ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ରକେଟର ବିଭିନ୍ନ 
ଅଂଶରେ ଯୋଡ଼େଇ କରାଯାଇ ଦେଖାଯାଇଥିଇ ଯେ, ଏହା ଖୁବ୍‌ କୃଚକାର୍ଯା ହୋଇ ପାରିଥିଛ ଓ କାର୍ଯ 
ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବୃବ୍ଧି ପାଇଥିଇ ! ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ରକେଟର ଲୁହା ଢଳେଇ କାମ 
ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଅଛି । ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପତଳା ଲୁହା ଚଦରକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ରେଳିନ୍‌ ଦ୍ଵାରା ବାନ୍ଧି ରଖିବାର 
ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରଣାଜୀ ଅବଲମ୍ମନରେ ପ୍ରସ୍ଥତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ବଳକ 
ଯନ୍ତ ( Motor ) ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁଛି । ଅନେକ ରକେଟରେ ୦.୧ ମି: ମି: ମୋଟେଇର 
ଲୁହା ଚଦର ବ୍ଯବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏପରି ଜି ଏଗାରଗୋଟି ଏହିଧରଣର ଲୁହା ଚଦରକୁ 
ଗୋଲେଇକରି ସୂଦୃଢ଼ ଏବଂ ହାଲୁକା ରକେଟ ତିଆରି ହୋଇ ପାରିଛି । ଆର ଏଇଚଂ-୫୬୦ 
(R. H. 560) ହେଉଛି ଏହିଭଳି ଧରଣର ରକେଟ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ଯ ବିଶେଷ କୃତଜାର୍ଯା 
ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲ ! 


ସ୍ଥଞଥମ ରକଢକେଚ— 


୧୯୬୦ ମସୀହା ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ରକେଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ 
ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ | ରାରତ ମଧ୍ୟ ଏକ ରକେଟ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଜାଣିବା ପାଇଲି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ 
ହେଇ । ଡ଼ାଃ ସରାଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କେବେହେଲେ ବ୍‌୍ଆୀରେ 
ପରିଣତ ହୋଇନଥିଛ । ୧୯୬୭ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ | ଠିକ୍‌ ଏହି ଦିନ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର 
ପାଇଲି ରୋହିଣୀ-୭୫ ନାମକ ଏକ ରକେଟ କେରଳ ରପକୃଚର ନଡ଼ିଆ ବଗିଚାରୋରା ସମୂଦ ବେଳାଭୂମିରୁ 
କ୍ଷେପଣ କରିବାକୃ ସକ୍ଷମହେଇ । ଏହି ରକେଟର ବ୍ୟାସଥିଜ ମାହ୍ଥ ୭୫ ମି: ମି: | ସେଚେବେଳେ 
ଅନେକ କହିଲେ, ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଖେଳନା ଭଳି ରକେଟଟିଏ ଛାଡ଼ିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏରଳି ଏକ କାର୍ଯାରେ 
ସମାଢେଚନା ହେବା ଅତି ମାମୂଲି କଥା । କାରଣ ଏହି ରକେଟ ବିଜ୍ଞାନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରବର୍ଟ 
ଗୋଡ଼ାର୍ଚ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଦ୍ଵାରା ନିମିତ ରକେଟଟିର କ୍ଷେପଣ କରିବାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟତିକୁମ ସୃତ୍ତି- 
ହେଇ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଦପତ୍ତରେ ତୀହଇ୍ଯ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇସ,-" ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୀଉଥିବା 
ରକେଟଟି ୨୩୮,୭୯୯ ୧/୨ ମାଇଲ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର୍ରଷ୍ଟ ହୌଇଗସ” | 


ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ରୋହିଣୀ-୭୫ ଅନେକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆଣିଦେଗ ! ପରେ ପରେ 
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ, ରକେଟର ଆକାର ଭପରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ର କରେନାହିଁ 
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବିତିଜ୍ଭ ଯାତ୍ରିକ କୌଶଳକୁ ଭଲରୂପେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା । ତେଣୁ 


୪ 
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କୌଶଳପୂର୍ଣ ଯାନ୍ତିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିଜର କରଗତ କରିବା ପାରି ବୈ ଞ୍ଞାନିକମାନେ < କ ନୂଆ ପରା୍ଷୀ 
କ୍ଷେତରେ ଭପନୀତ ହେଇେ | ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭାରଚର ବୈ ଞ୍ାନିକମାନେ ଭନତ 
ରକେଟ ତିଆରି କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶଭ୍ତି ଖଟାଇଲେ ! ଗତ ଉନବିଂଶ ଶତାଦ୍ଦୀରେ ମହୀଶୁରର 
ଟିପୂ ସୁଲତାନ ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତରେ ରକେଟ ସଦୃଶ ଗୋଳାବାରୂଦ କ୍ଷେପଣ କରି ଇଂରେଜ ଜାତିକୁ 
ନିଜର କରାମତି ଦେଖାଇ ପାରିଥିଲେ, ଠିକ୍‌ ସେହିପରି ଭାରତ ନିଜର ବୁଵ୍ଧିବଳରେ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା 
ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ରକେଟ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ କୃତିତ୍ଵ ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଁ ! 


ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରକେଟ କ୍ଷେପଣ ଏକ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଥିଇ । ଆମ ବୈଜ୍ଚାନିକମାନେ 
ରକେଟ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳର ଅନେକ ଦିଗପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ କିଭଳି ଶିକ୍ଷା 
କରିବେ, ତାହା ଚିନ୍ତା କଲେ | ଡ଼ଃ ସରାଭାଇଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକୀର ରକେଟ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ 
ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବୀପାଲି ଇଳା ପ୍ରକାଶ କଲେ । ୧୯୬୪ ମସିହାରେ ଏକ ଚୁଳ୍ିନାମା ଫ୍ରାନ୍‌ସ 
ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହେମ । ଫ୍ରାନ୍‌ସ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭାରତ ଦୁଇସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଠ 
ସାଣ୍ଡାୟୂର ନାମକ ଏକ ରକେଟ ପ୍ରସ୍ନୁତ କଇଁ । ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରମ୍ମେସ୍ଥିତ ଭାବା ଆଣବିକ 
ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରକେଟ ତିଆରି କରିବା ପାଲି ପ୍ରାରନ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ପତି ଗ୍ୃରିସ ଏବଂ ତିନିସ୍ତରବିଶିଷ୍ଠ 
ସାଣ୍ଟାୟୂର ରକେଟ ମଧ୍ଯ ତିଆରି ହେଇ । ପରେ ପରେ ୧୯୭୧ ମସିହା ଜାନୂୟାରୀ ମାସଠାରୁ 
ଅୁମ୍ଭାଠାରେ ଥିବା ରକେଟ ନିର୍ମାଣ ସଂସା ଏହି ରକେଟ ପ୍ରସ୍ଥତି କାର୍ଯାକୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କଳ ଏବଂ ସାଣ୍ଟାୟୁର 
ରକେଟ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ଥଚ କରିପାରି | ଇତ୍ୟବସରରେ ଭାରତର ବେ ଜ୍ଚାନିକମାନଙ୍କର 
ନିଜ ଚେଷ୍ଠାରେ ପ୍ରସ୍ଥତ ସାଣ୍ଟାୟୁର ରକେଟ ଖୁବ୍‌ ଦକ୍ଷତାର ସହ କ୍ଷେପଣ ହୋଇ ପାରିଥିଛ ଓ ପରେ ପରେ 
ଭାରତ ପ୍ରସ୍ଥତ ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ରକେଟ ଖୁବ୍‌ ଦକ୍ଷତାର ସହ କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲ ! 
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହିଭଳି କାର୍ଯାର ପୁଂଖାନୂପୂଂଖ ଆସେଚନା ଦାରା ଭାରତର ବେ ଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅଶେଷ 
ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଇ କରିପାରିଲେ । 


ମନୋରମ ଯାନ୍ତକ କୋଶଳ ଶିକ୍ଷା 


ସାଣ୍ଟାୟୂର ରକେଟର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭତ୍‌କ୍ସଷ୍ଠ ଓ ମନୋରମ 
ଯାନ୍ତିକ କୌଶଳମାନ ଭଦ୍‌ଭାବିତ ହୋଇପାରି ! ସ୍ବଦେଶ-ଜାତ ଯତ୍ତାଂଶ ସମୂହର ସହଂ- 
ଯୋଗିଚତାରେ ରକେଟ ନିର୍ମାଣ ଯେ ସମ୍ଭବ, ଏହା ମନରେ ଏକ ବିଧିବଦ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କସ୍ଥ । 
ରକେଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେରଥିବା ଗ୍‌ଵଳକ ଯନ୍ତ୍ର ଆକାର ପ୍ରକାର କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଦଳିବାକୁ ଇଗିମ୍ଭ ! 
ରୋହିଣୀ-୧୦୦ ଓ ରୋହିଣୀ-୧୨୫ ନାମକ ଦୂଇଟି ରକେଟର ନିର୍ମାଣ ସରିଗଇ ଏବଂ ଏହା କ୍ଷେପଣ 
ମଧ୍ୟ କରାଗଙ ! ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯା ସମ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ 
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ହେଇ । ବିଶେଷଚଃ ଯାନର ଆକାର, ଜଟିଳ ଯତ୍ତାଂଶସମୂହର କାର୍ଯାକାରିଚ! ଓ ବାୟୂଶକ୍ତି ପରିମାପକ 
ଯତ୍ଭ ସମ୍ନ୍ଧରେ ଅନେକ ଭୁଲଂଭ୍ରାରିକୁ ସୁଧାରିବା ପାରି ମଧ୍ୟ ପଥ ପରିଷ୍ଠାର ହେଇ । ରୋହିଣୀ-୧୦୦ 
ରକଟେର କ୍ଷେପିଣ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଭାରତୀଯ ବେ ଞ୍ଚାନିକମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, 
ତାହା ପରେ ସୁଧୁରି ଯାଇଥିସ । ଏହି ଅସୂବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀଯ ବେ ଜ୍ଞାନିକମାନେ 
ବାୟୁମ ଜର ପାଗ ନିର୍ଭୟ କରିବା ପାଇଲି ମେନକା-୧ ନୀମକ ରକେଟ ସଫଳତାର ସହ କ୍ଷେପଣ କରି- 


ସନ୍ଧାନୀ ରଚ୍ଚେଟ : (ବାମରୁ ଡାହାଣ) ନ. H.-୭୫, ଦୃ ସ୍ତର ରଜେଟ, ମେନକା ୧, ସେନଟର, 
R. H.-୫୬୦, ତରଳ ଜାଳେଣୀ ରକେଟ ଏବଂ ଏସଏଲଭି—୩ 

ପାରିଥିଲେ । ୬୫୦ ମି: ମି: ଇମ୍ମ ଓ ୪୦ ମି: ମି: ବ୍ୟାସର ଏକ ଚମ୍ମୀ ଚଦର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ 

ସମସ୍ତ ଯତ୍ତ୍ରପାତିକୁ ବହନକରି ଏହି ରକେଟ ଭ୍ରପୃଷ୍ଠରୃ ୫୫ କି: ମି: ଉପରକୁ ଯାଇ ପାରିଥିଗ । ଏହି 

ସମସ୍ତ ଯନ୍ଭପାତିର ଓଳନ ସମଷ୍ିକୁ “ଡ଼ାର୍ଟଂପେ-ସେଡ଼” (“Da Pay Load) ବୋଲି 
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କହାଯାଏ । ଏହାପରେ ପରେ ଗରୋହିଣୀ-୧୨୫ ରକେଟ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ 
କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଇ ! ଦୁଇସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ରକେଟର ପୂଥକୀକରଣର ପ୍ରଯୋଗ କୌଶଳ ଓ ତିନୋଟି 
ଗ୍ଵଳକ ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ମ ଶ ଣ ପ୍ରଭୃତି "ହେଉଛି ରୋହିଣୀ-୧୨୫ ରକେଟ କ୍ଷେପଣର ମୃୂଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ | ଠିକ୍‌ ସେହି 
ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରୋହିଣୀ-୨୦୦ ରକେଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେପଣ ହୋଇଥିସ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ଯ ସାଧିତ ହେବା ପରେ 
ପୁନରାୟ ପାଗନିର୍ଶୟ ରକ୍ଷ୍ୟନେଇ ମେନକା-୨ ରକେଟ ମହାଶ୍‌,ନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଳ ! ଏହା ଏକ 
ଦୁରସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ରକେଟ ଏବଂ ଏହା ୫'୫ କି: ଚା!: ଓଜନର ଯନ୍ତ୍ରସମୂହକୁ ବହନକରି ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ୭୫ ଜି: ମି: 
ଉପରଜୂ ଯାଇ ପାରିଥିମ । ଗ୍ରରି ପ୍ରକାରର ସାଉଞ୍ତିଙ୍କ୍‌ ରକେଟ କାର୍ଯାକାରୀ ହେଉଅଛି । ଆଉ 
ତିନିଟିର ବିଜାଶ ପାରି ଉଦ୍ୟମ ହେଉଅଛି । ଆର. ଏଚ.-୨୦୦ € R. H.-200 ) ଏବଂ 
ଆର. ଏଚ-୧୨୫ (ନ. H.-125) ସମ୍ମଶଣରୁ ଭସନ ତଥା ଆର. ଏଚ-୫୬୦ ଏସ (R.H.-5605S.) 
ରକେଟଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣାଗୁଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଭଛି ! 

କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରକେଟ ଯାତ୍ରା ସଫଳତାର କମୋନ୍ତତି 
ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ରୋହିଣୀ-୩୦୦ ନାମକ ରକେଟ 
କ୍ଷେପଣ କରେ | ଏହା ଦୁଇସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଠ ସାଣ୍ଟୀୟର ରକେଟ ସହିତ ଅନେକାଂଶରେ 
ସମତୁଲ, କିର୍ଵ ଏଥିରେ ଏକ ଭିନ୍ନଧରଣର ଜାଳେଣୀ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଇଥିଗ ଏବଂ 
ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ “ନୋଜ-କୋନ” ନାମକ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ପରିବର୍ଭନ ମଧ୍ଯ କରାଯାଇଥିଇ । 
'ରୋହିଣୀ-୩୦୦ ଏବଂ ମେନକା-୧ ଏସ୍‌. ରକେଟ ଦୃୟ ୪୦ କି: ଗା: ଓଜନର ଯନ୍ତସାମଗ୍ରୀକୂ ବହନ 
'କରି ଭୃପୃଷ୍ଠରୁ ୯୦ ଜି: ମି: ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଥିମ । କିରୁ ଠିକ୍‌ ସେହିଭଜି ମେନ କା-୨ ଏସ୍‌ . ରକେଟ 
ମହାଶୂନ୍ୟର ୧୪୦ କି: ମି: ଉପରକୁ ଉଭଡ଼ିଯାଇ ପାରିଥିମ । ଏହିଭଳି ପ୍ରାୟ ଦଶଗୋଟି ରକେଟ 
କ୍ଷେପଣର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀଯ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆହୁରି ଭନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ 
ରକେଟ ନିର୍ମାଣ କରିବୀକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେରେ | 

ରକେଟ୍‌ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସମୂହର ନୃତନ ପରିବର୍ଭନ କଗଗମ୍ମ । ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 
“ରକେଟ୍‌ ଅବତରଣର ନିଗପରା ପାଇଁ ଏକପ୍ରକାର ଯନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଗଗସ ଏବଂ 
ଚାହା ମଧ୍ୟ ପସ୍ଥତ ହେମ | ଏହାକୁ “ଟିପର ଟକ” Tipper truck) କୁହାଯାଏ | ଅନ୍ୟ ଏକ 
ଉନ୍ନତଧରଣର ନୂତନ ଯାତ୍ତିକ କୌଶଳ ହେଉଛି, “ଏକାଧିକ ଚାଳକ ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ମିଶଣ” | ବିଭିନ୍ନ 
ଦଶଟି ଶେଣ1ର ରକେଟ୍‌ରେ ବ୍ଯବହୃତ ଗ୍ବନକଯତ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସମୂହର ବିନିଯୋଗକ୍ରମେ ଏକ 
ରମ୍ଭତ ପଣାଜୀର ଭତ୍ତାବନ ପାଇି ଥଅୁମ୍ମାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚଢାଇଲେ | ସେମାନେ 
ରୋହିଣୀ-୭୫,୧୦୦,୧୨୫,୩୦୦,୫୬୦ ଓ ମେନକା ୧ ଓ ୨ ପ୍ରଭୃତି ରକେଟରେ ଯୀର୍ଗ କ କୌଶଳଙ- 
ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଏକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ରକେଟ ପସ୍ତତଚିରେ ଆଗର୍ତର ହେଲେ | 
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ଏହି ରନ୍ତତଧରଣର ରକେଟ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ଅର୍ତିନବ ପଝତି 
ଅନୁସରଣ କଲେ ! ଏହାକୁ “କୃଷ୍ଟରିଂ ଟେକ୍ନୋଇଚି” (Clustering Technolcgy)> 
କହନ୍ତି ! ଏହି ଉନ୍ନତ ପଝଚି ଅନୂ ସରଣ କରି ଚିନୋଟି ରୋହିଣୀ-୧୨୫ ରକେଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗା ଳକଯନ୍ତ 
ସମୂହର ସନମ୍ମପିଶଣରେ ଏକ ବୃହତ୍‌ ରକେଟ ପସ୍ତ ତ ହୋଇ ପାରିଛ ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ର ଳକଯନ୍ତ 
ସମଳ୍ଚିୟଣ ଅଂଶର ଅଗ୍ରତଗରେ ଅନ୍ଯ ଏକ ରୋହିଣୀ-୧୨୫ ରକେଟ ସଂଲଗ୍ନ କଗଗମ୍ଭ । ଏହି 
ଯ଼କାରର କେତେକ ବୃହଦାକାର ରକେଟ କ୍ଷେପଣ ଆରମ୍ଭ କଗଗଳ୍ମ | ପଥମରେ ତିନୋଟି ଚାଳକ 
ଯତ୍ର ଇଂଧନରେ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ ଏକ ସଂଗରେ କଗଇବାରେ ସାମାନ୍ୟ ପତିବଂଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ | 
ଢିନ୍ତ ପରେ ଏହା ଦୂର ହୋଇ ପାରିଥିଛ ! ଏହାର ସମାଧାନ ପାଲି ଏକ ବତଭାକାର ବଳଯ ତିନୋଟି 
ଗଘଵଳକ ଯନ୍ତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦିଆଗମ, ଯାହାଦାଗକି ଏହା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମତା ରକ୍ଷା କରି ଗତି କରି 
ପାରିଳ ।! ଏହି ସମ୍ମିଳିତ ଗ୍ଵବନକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜାଜେଣୀର କାର୍ଯାକାରିଚୀକୁ ମଧ୍ୟ ଉଇଚୂପେ 
ପରୀକ୍ଷା କଗଯାଇ ପାରିଥିଲି | 


ରକେଟରେ ବ୍ଯବହୃତ ଜାଳେଣୀ ସଂପର୍କରେ ମଧ୍ଯ ଏକପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମନ 
କଗଯାଇଥାଏ | କଠିନ ଜାଳେଣୀ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣଚଃ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ତଡ଼ପିଣ୍ଡ ରଳି ତିଆରି 
ହୋଇଥାଏ ! ଗରି ପାଂଚ ଖଣ୍ତ ଚାଜେଣୀ ପିଣ୍ଡ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକପତକାର ଅଠା ଜାତୀୟ ପଦୀର୍ଥଦ୍ଵୀଗ 
(Adhesives) ବଂଧା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ରକେଟର ଇଂଧନ କୋଠରୀ 
ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ! ୨୦୦ ମି : ମି: ବ୍ୟାସର ଜାଳେଣୀ ଖଣ୍ଡ ରକେଟରେ ବ୍ୟବହୃତ କରି 
କୃତକାର୍ଯାତା ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି । ତେଣୁ ୮୦୦ ମି: ମି : ବ୍ୟାସର ଜାଳେଣୀ ଖଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର 
ମଧ୍ୟ ରକେଟରେ କରଗଯିବା ପାଇଲି ପରିକନ୍ତନା କଗଯାଇଛି ! କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପ୍େରଣରେ 
ଏହି ପ୍ରକାର ଜାଳେଣୀ ଖଣ୍ଡର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଗ୍‌ଲିଛି | 


ରୋହିଣୀ-୫୬୦ ନାମକ ଏକ ବୃହଦାକାର ରକେଟ ଶୀହରିକୋଟାଠାୀରୁ ମହାଶୂନ୍ୟକୂ କ୍ଷେପଣ 
କଗଯାଇଥିଇଗ |! ଏହା ଏକ ଦୂଇସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଠ ରକେଟ ଥିସ । ଏହି ରକେଟରେ ସଥମ ସ୍ତରରେ 
୫୬୦ ମି : ମି : ଦ୍ୟାସର ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ତରରେ ୩୦୫ ମି : ମି : ବ୍ୟାସର କଠିନ ଜାଳେଣୀ ଖଣ୍ଡ 
ବ୍ୟବହାର କରଯାଇଥିଲା । 


ଲରଁଳକେଟଂରେ ତରଳ କାଳେଣୀର ବ୍ଯବହାର 


ରକେଟରେ ତଚରଳ୍ ଜାଳେଣୀର ବ୍ୟବହାର ରକେଟ ବିଜ୍ଧାନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ ବିଷୟ କହିରେ 
ଅତ୍ୟଭ୍ତ ହେବନାହିଁ । ୧୯୭୩ ମସିହା ମେ ମାସ ତା ୧୫ରିଖରେ ଶୀହରିକୋଟାଠୀରେ ଘଅମେ 
ତରଳ ଢାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ରକେଟ କ୍ଷେପଣ କରଗଯାଇଥିଜ । ଏହି ରକେଟଟିକୁ ଦିନବେଳେ 


er 
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ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଗବେଷଣା ସମନ୍ଧୀଯ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନ ପଠାଇ 
ତାହାର ସମତୁଲ ଓଜନର ପଦାର୍ଥ ପଠାଯାଇଥିଲ । ଠିକ୍‌ ଏହି ମସିହାର ଜୁନ ତା ୨ରିଖ ଗତିରେ 
ତରଳ ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର କର୍ଚିଅନ୍ୟ ଏକ ରକେଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେପଣ କଗହୋଇଥିଲ | ଏହି ରକେଟ 
ଯେତେବେଳେ ଗତିର ଘନ କଳା ଅନ୍ଧକାରର ବୁକୁ ଚିରି ମହାଷୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲ, 
ସେତେବେଳେ ତାଂର ଦୃଶ୍ଯ ଅତି ମନୋମୁଗ୍ଧକରି ହୋଇଥିସ । ଏହି ଦୂଇଟି ରକେଟ ଦୂଇସ୍ତର 
ବିଶିଷ୍ଟ ଥି | ରକେଟର ପଥମ ସ୍ତରରେ ଚରଳ ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ବଳକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଥିଲା 
ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ତରରେ ୨୫୦ ମି : ମି : ବ୍ୟାସର କଠିନ ଜାଳେଣୀ ଖଶ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କଗଯାଇଥିଲ ! 
ଗ୍ଯାସୀଯ ନାଇଟ୍ରିକ୍‌ ଆସିଡ଼ (Fuming Nitric Acid) ଏବଂ ଆନିଲିନର (Aniline) 
ସମ୍ମିଶଣଣକୁ ତରଳ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ଏହି ରକେଟରେ ବ୍ୟବହାର କଗଯାଇଥିଇ | ଏହା ୬ ୯ 
କି : ଗା : ଓଜନର ସମଚୂଇ ଶର୍ି ରକେଟଜୂ ଯୋଗାଇ ପାରୂଥିଗ ଓ ଧାଗବାହିକ ଗବେ ୨୦ ସେକେ୍ 
ପର୍ଷାତ୍ତ କାର୍ଯାକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ତାହାପରେ ବଡ଼ଧରଣର ରୋହିଣୀ-୫୬୦ ରକେଟ କ୍ଷେପଣ 
କରିବାର ସାର୍ଥକତା ଅନୁତଭ୍ବ କଗଗଲ୍ଣ । ଏହି ରକେଟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ତରଳ ଜାଳେଣୀ ଓ 
ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ତରରେ କଠିନ ଜାଳେଣୀର ବ୍ଯବହାର କଗଗଗ ! ଏହା ୩ ଟନ୍‌ ଓବନର ସମତୁଲ ଶକ୍ଛି 
ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଳ୍ଭ | ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ରକେଟ୍‌ ୧୦୦ ଜି : ଚା] : ଓଜନର ଯନ୍ତ୍ରସମୃହକୁ ବହନ କରି 


a 


ରୂ ପଷ୍ଠର୍ୁ ୩୦୦ ଜି : ମି : ଉଚକୁ ଯାଇପାରିଥିଲ | 


ଏହି ସମସ୍ତ ରକେଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନର ଭନ୍ନତି କେବଳ ତାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାଂନକ ଦ୍ଵାଗ 
ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଛ । ଚରଳ ଚା ଳେଣୀ ବ୍ୟବହୃତ ରକେଟରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯନ୍ତପାତି ଯଥା 
ବିଦ୍ୟତ୍‌ ପବାହର ଅବରୋଧକ ଯନ୍ତ (ator) ଏବଂ ନାନା ପଢିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବା 
ପାଲି ଉଦ୍ଦୀପକ ଯନ୍ତ୍ର ପତରୃତି ଆବଶ୍ଯକ ହୋଇଥାଏ । କଠିନ ଜାଳେଣୀ ତଳି ଏହା ଇନ୍ଧନ 
ଘକୋଷ୍ଠର କାନକୁ ମଧ୍ଯ ଜଗିକରି ରହେ । ତେଣୂ ଏହି ରଢେଟରେ ଟରବୋ ପମ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ 
CTurbo Pump System), ଗପଶକ୍ତି ନିୟାମକ ଯନ୍ତ୍ର (Pressure regulator), ନିଗେଧକ 
କବାଟି ୯୯heck Valve) ଏବଂ ନିର୍ବାହ ପଅ କବାଟି ଯଉ Valve) ପ୍ତରୃତି 
ନିଦଦିଷ୍ଠ ସୂଚନା କ୍ରମେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ! ରକେଟ ଇଂଜିନିୟରମାନେ ରକେଟ ମଧ୍ୟରେ ସୃକ୍ଷ 
ଯନ୍ଭାଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲରୂପେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତି ! ତରଳ ଜାଜେଣୀ କଣା ସିଂଚିବା ଯନ୍ତ୍ର ଓ ତାହାର 
ମିଶ୍ଷଣ ପକ୍ରିୟୀ, ଚାପ ପୟୋଗ ପକୋଷ୍ଠ Thrust Chamber) ଚଥା ନୋଢଇର୍‌ (Nozzle) 
ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଇରୂପେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ । ରକେଟ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଗତି କହ୍ଣବେଳେ 
ତାହାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ତ ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ତରଚ୍ଳ ଜାଳେଣୀର ଆଠଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଚିୟୀ ସମ୍ପାଦନ 


୧୯ 
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କର୍ପଥିବା ଜେଟ୍‌ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯା-ନିପୃଣତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତୃପୂର୍ଣି ବିଷଯ । ଏହି ଢେଟି- 
ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଗ୍ଵପ ପ୍ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ରକେଟଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦ ଷ୍ଟ କକ୍ଷରେ ଘୁରିବାକୁ 
ସକ୍ଷମ ହୁଏ | ଅୂମ୍ାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହିତଳି କେଚୋଟି ମୌହିକ ବିଷୟ ଭପରେ ଗବେଷଣା 
କର୍ୁଛରି ଏବଂ ଅନେକ ଯାର୍ଦ୍ବ କ ପଣାଳୀର ମଧ୍ୟ ଭନ୍ନଚି ସାଧନ କରିଛରନି । ନୋଜଲ୍‌ ମଧ୍ୟରେ 
ତାପ ଚଳନ ପଢ଼ିଯା, ଟରବୋ-ପମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀ, ଇଦ୍ଧନ ପକୋଷ୍ଠରେ ଦହନ ପଳିଯା 
(Combustion Pattern) ପଭ୍ତି ଯାଜ୍ରିକ କୌଶଳର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 
କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଥମ୍ଭାଠାରେ ଏକ ଗବେଷଣାଗାର ପସ୍ତ ତ ହୋଇସାରିଛି । ସେଠାରେ 
ମଧ୍ୟ ୫୦୦ ଜି : ଗ୍ରା : ସମତୁଇ ଶକ୍ତି ପଦୀନ କରିବା ଉଳି ଚରଳ ଅମ୍ପଜାନ-କିରୋସିନି ମିଶଣ 
ପବ୍ଦତି ଉଦ୍‌ତାବନ କରାଯାଇଛି | 


ଗରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଂକର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଅନେକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧୀନର 
ବାଟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇ ପାରିଜଣି । ବହୁ ନୂଚନ ପଦ୍ଧତିର ଅନୁସରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଳେଣୀର 
ବ୍ୟବହାର ରକେଟରେ ନାନା ଭପାଯରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଗଯାଇ କୃତକାର୍ଯାଚା ହାସଲ ହୋଇ 
ପାରିଛି । ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଂକ ମନରେ ଅସୀମ ଆମୁ-ବିଶ୍ଵାସ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ 
ପାରିଛି, ଯାହାଦ୍ଵାରା କି ସେମାନେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଓ ଅଭିନବ କୌଶଳପୂର୍ଶ ରକେଟ ପସ୍ଥତି ପାଲି 
ସଜାଗ ହୋଇ ପାରିଛି । 
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Pe = Pr Gr Crd 
6nd’ L 
5/N = 3M? JN 


d = 2000 mur 
mites 
Gr = 54 db 
T = 200° K 
IN = 39 db | 
ଆଜିର ଇକୂଯେସନ 
କାଲିର ରଢେଟ 


ch 
ସକଟଚ୍ନଲ ମଧ୍ଯରେ ବବଧ 
ଗଣ୍ଚବଷଣା 


ରକେଟ ଇଂଜିନିଯରମାନଂକ ମନ ମଧ୍ଯରେ 
ସଦା ସର୍ବଦା ଅନେକ ପଶ ଭଂଚକି ମାରି ଉଠୁଥିଲ, 
ରକେଟଯାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା 
ସମୟରେ ଯାନ ଉପରେ ବାୟୂୁଗ୍ଭପ ଓ ତଦତଜନିତ 
ରକେଟ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶର ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଏକ 
ବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ରୂପେ ବୈଞ୍ଚାନିକମାନଂକ ମନରେ 
ଦେଖାଦେଇ | ଏତଦ୍ଭିନ୍ତ ରକେଟସ୍ଥ ଯନ୍ତାଂଶ ସମୂହ 
ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅତ୍ଯଧିକ ଗ୍ରପ ମଧ୍ଯରେ କିଭଳି 
ସୂଗ୍ନର୍ୃରୂପେ କାର୍ଯା ସଂପାଦନ କରିବ, ତାହା ମଧ୍ଯ 
ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କମ୍ଭ । ଗତିଶୀଜଚ 
ରକେଟ୍‌ ଯାନର ଅନ୍ତଃ ଦେଶରେ କେତେ ଗ୍ରପ ଓ 
ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଅତ୍ଯଧିକ ତୀପର ସ୍ଜି- 
ହେଲେ ରକେଟରେ ବ୍ୟବହୃତ କଠିନ ଜାଜେଣୀର 
ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବ ଇତ୍ଯାଦି 
ପ୍ରଶ୍ନ ଥୁତ୍ାର ବୈଜଞ୍ଚାନିକମାନେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ 
ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ | 


ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ ପଶ୍ନର ଉତ୍ତର 
ଗାଣତିକ ପଦ୍ଧତି ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ 
ଚେଷ୍ଟା। କଲେ । କଳାପଟାରେ ଅନେକ ନୃତନ 
ଗାଣତିକ ପ୍କ୍ରିୟାର ସମାବେଶ କଗଗମ୍ଭ ଏବଂ 
ଏହି ସତ୍ଯତୀକୂ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁ 
ସଂଘର୍ଷଜନିତ କୃତ୍ରିମ ସୂଡ଼ଂଗର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ଯ 
ନିଆଗଇ । ଏହାଛଡ଼ା ତାପ-ସମ୍ଭଚିତ ବାୟୁଶୁନ୍ଯ 
କୋଠରୀ, କୃତ୍ରିମ ସୂଡ଼ଟ ଓ ଘୂର୍ଣାଯମାନ କୋଠରୀ 
ପରୃତି ଅନେକ ଅଉ ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିପୂର୍ଣ ଏଜ 


୨୧ 


ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟ କରି ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲେ । ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଫଳି ସେମାନଙ୍କୁ 
ଆଣ୍ର୍ଯା କଗଇ ଦେଇ । ରୂମି ରପରେ ଉତପଗେଭ୍ତ ବିତ ପରିସର ମଧ୍ଯରେ ସେମାନେ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ, ଗ୍ରିଚ୍‌ ଓ ରେଜିନ୍‌ ଯାହାକୁ ଯନ୍ତମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟଯଵହାର “ କଗଯାଇଥିଗ, ଚାହା 
ଜମେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହଗଇ ବସିଛି ଏବଂ ଗ୍ଵଳକ ଯନ୍ତ୍ର (Mଠୀଠ୮) ଚଳନଶକ୍ରିବିହୀନ 


ହୋଇପଡ଼ିଛି । 


ଏହିସବୁ ଘଢିୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରକେଟର ରଠନ କୌଶଳ ଉପରେ ଅଧିକ 
ଦୃଶ୍ଚି ଦେଲେ | ରକେଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ବଵଳକ ଯନ୍ତ୍ରର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରପ ଓ ତାପର ସୃଷ୍ତି କରି 
ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ଇଗିଲେ | ତାହାଛଡ଼ା, ବାୟୁ ସଂଘଷ୍ଷଜନିଚ ଗପ ଓ ତଦ୍ଜନିତ 
ସନ୍ଦନ ରକେଟ ଯାନ ସହ୍ୟ କରି ପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଗଣନା କଗଗସ୍ଥ | ସ୍ଥ ନ୍ଦନ- 
ସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାଗ ପରୀକ୍ଷା କଗଗସ୍ଥ ଯେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠଣଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଗତିଶୀଳ ରକେଟ ଉପରେ 
ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶଭ୍ତି ପାୟ ୧୦୦ ଗୁଣ ଅଧିକ | ରକେଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ସତନ୍ଦନ 
ପଢ଼ିୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ତାହାର ଶଭ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ତା ମାପିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାର ସ୍ପବନ୍ଦୋବସ୍ତ 
କରାଗଇଘ ! ଏହି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରକେଟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ପୃଥକୀକରଣ ପକିୟାକୁ ସହଜ କରାଇ 
ପାରିସ । ତାହାଛଡ଼ା ଗତିଶୀଳ ରକେଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରକେଟର ଅନ୍ତଃଦେଶର ସ୍ତନ୍ଦନ 
ପ୍ତଳିଯୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲ୍ମ | ଅନେକ ସୃକ୍ଷୁ ଯନ୍ତ ସମୂହର ଆମୂପ୍ତକାଶ ହେସ, 
ଯାହାଦ୍ସାଗ ରକେଟର୍ବଵଳକ ପଙଁ। $) ଓ ନୋଜକୋନ ୯Nose-Cone) ଉପରେ ରଉବ 
ହେଉଥିବା ଘଵପକୂୁ ମପାଯାଇ ପାରିସ । ରକେଟ ଯାନର ବାହାର ଓ ଭିତର ପାଖରେ ନିର୍ମାଣ 
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ଚୁଟି ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍ଡ ରକେଟଯାନ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଗ୍ଵପ 
ଘଘୋଗ ଦ୍ଵାରା ଯଦି କୌଣସି ଚଟି ପରିଇଭକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଭଇରୂପେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଲି ଏକ 
ପ୍କାର ଭପାୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ତାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ୧ହାଲୋଗ୍ରାଫପିକ୍‌ ପଣାଳୀ”: 
cHalographic Facility) କୁହାଯାଏ | 


ଥୁମ୍ା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିତା ଉଦ୍ରେକ ହେଇ ; ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ 
କିଭଳି ଇବରେ ଏକ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ରକେଟ ତିଆରି ହୋଇ ପାରିବ, ଅଥଚ ତାହାର ଦୃଢ଼ତା 
ଓ ଶଳ୍ତି ଅତୁଟ ରହିବ | ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସେମାନେ ଆଲୁମିନିୟମ ଧାତର ବ୍ୟବହାର କଲେ । 
ଏହାଦ୍ଵାରା ରକେଟ ଦୃଢ଼ତାର କୌଣସି ପରିବରଭିନ ନହୋଇ ଓଜନ ଅନେକାଂଶରେ କମିଗଲା । 
ରକେଟର ଗ୍ଵଳକ ପଇଁ | ¢ ୮୩ ) ଏହି ଧାତୁରେ ତିଆରି ହୋଇ ପାରିଥିବାରୁ ଏହାର ଓଜନ: 
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ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅଂଶରେ କମିଗଇ | ଏହାଛଡ଼ା ରକେଟର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ କାଚ ତନ୍ତ ଦ୍ଵାରା ନମିତ 
ହେଇ୍ମ | ଏହାଦ୍ଵାରୀ ରକେଟରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରସମୂହ ବାୟୁମଶ୍ଡ କର ତାପ ଓ ଗ୍ଵପକୂ ଅଚିରେ ସହ୍ୟ କରି 
ପାରିଲ । ° 
କ୍କ ଟୀ ଡନ୍ଧ ଓ ରଷ୍ଠକଚ 

କୃତ୍ରିମ ପ୍ାଞ୍ଚିଜ ତନ୍ତ ଉତ୍ତାବନ ରକେଟ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କଙଁ । ଏହାକୁ ଏଫ. 
ଆର. ପି. କୁହାଯାଏ Fibre Reinforced Plastics) | ଏହି ପ୍ାଷ୍ଚିକ ଜାତୀଯ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତ 
ଲୁହା କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିପ୍ରମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଟାଣ ଏବଂ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାଗ ଏହା କ୍ଷୟ- 
ପାସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ କରିପାରେ ନାହିଁ ! ତାହାଛଡ଼ା ଏହା ମଧ୍ୟ 
ଶହ ତରଙ୍ଗ ପରିବହନ କରିପାରିବ ! ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଗୂଣ ହେଉଛି, ଏହା ଚୂମକ ଦାରା 
ଆଅକୃଷ୍ଠ ହୁଏ ନାହିଁ । ଭଚ୍ଚ ଦୃଢ଼ତା-ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତ ସାଧାରଣତଃ କାଚ, ଆ ଜବେଷ୍ଟସ୍‌, 
ଗ୍ରାଫାରଟ କିମ୍ଭା ନାଇଲନ ତନ୍ତ୍ରର ସମଷ୍ଚିରେ ପ୍ତସ୍ପୃତ ହୋଇଆଏ ଏବଂ ଏହା ପଲିଷ୍ଟର ଭଳି 
କାର୍ଯା କରିଥାଏ ! ଅମ୍ମା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାତୀଯ ତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ରକେଟରେ 
ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି | ତାହାଛଡ଼ା ଏହି କତ୍ରିମ ତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ 
ସେମାନେ ରକେଟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ମଧ୍ଯ ତିଆରି କରିବାକୂ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଛର୍ତି । ନୋଚଲ 
ଭଳି ରକେଟର କେତୋଟି ଅଂଶ ଏବଂ ଏକ ମିଟର ବ୍ୟାସର ଗୋଇତ୍‌ତି ରକେଟଯାନର ବେଗ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ 
ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ତନ୍ତ ଦ୍ଵାରା ପ୍ତସ୍ଥତ ହୋଇଥାଏ । ରକେଟର ଏହି ବେଗ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ଅଂଶଟି ରକେଟ 
ଅବତରଣ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭନ୍ନତ ପଣାଳୀରେ 
ଏହି ତର୍ରରୁ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିଲ । ସେମାନେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛନ୍ି, ଯାହା 
ସାହାଯ୍ୟରେ ଶଢ୍ତିଶାଳୀ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ର ଚଦର ମଧ୍ଯ ପସ୍ଥୁତ ହୋଇ ପାରିଛି । ବାୟୃଶ୍ନ୍ଯତା 
ସୃର୍ଷଂ କରି ପାରୁଥିବା ' କେତୋଟି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମଧ୍ୟ ଭନ୍ନତ ପ୍ରଣୀଢଜୀରେ ଟିଆରି ହୋଇ ପାରୁଛି । 
କୃତ୍ରିମ ଚନ୍ତ୍ଛଡ଼ା ବର୍ଭମାନ ପ୍ତାକୃତିକ ତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ରକେଟ ଯାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପ୍ତସ୍ଥତି 
ପାରି ପପାସ ଚାଲିଛି । ବିଶେଷତଃ, ନଡ଼ିଆର ଭପରିଭଗ ଖପୂରିର ସଦୂପଯୋଗ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା 
ମଧ୍ୟ ଗ୍ବଲିଛି । ଏହା ଅନେକାଶଂରେ ଖଚୀ' କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ଯ କରିବ । 


ଅଗ୍ନି ନିରୋଧ ପାଲି ସାଣ୍ଡାୟୁର ରକେଟରେ କାଚ ତନ୍ତ୍ର ଗିଆରି ଚଦର ବ୍ଯବହାର କରା- 
ଯାଇଅଛି ! ଏହି ପଣାଳୀକୂ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରରେ ରୂପ ଦେବାପାଇଲି ଏସ. ଏଲ. ଭି.-୩ (SIv-3) 
ରକେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଭଅଛି । 

ଏହି କ୍ରର୍ଉମ ତରର ନିର୍ମାଣ ହସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନୃତଚନ ଧରଣର ତମା ଧାତୁ ସଶ୍ରିଷ୍ଟ 
ଏକ ତର୍ତ୍ର ପସ୍ଥତ କରି ପାରିଛର୍ଥି । ଏହାକୁ “କପର କଡ଼ ଇପକ୍ସିଲାମିନେଟସ୍‌” ୯ Copper-clad 
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€poxylaminates) କହଚ୍ତି। ଏହୀ ସୀହୀଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ୟୋନିକ୍‌ ଯନ୍ତମାନଙ୍କରେ 
ବ୍ୟବହୃତ ଛପା କାଡ ( Printed Circuit Cards) ତିଆରି କରିଛି ! ସେହିଭଳି ରେଜିନ ଜାତୀୟ 
କ୍ତ ମ ଚର୍ମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେସହଗର୍ଣି | ଏହା! ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଲୁକା ଜାତୀୟ ଯତ ସମୂହ ପ୍ରସ୍ତୃତ 
ହେଉଅଛି । ପକୃତରେ ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ! ଏଭଳି 
ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯାତମ କ୍ର୍ତ୍ତ ମ ତନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍ଠାର ଦ୍ଵାରୀ ରକେଟର ଅନେକ ପ୍ତଧାନ ଯନ୍ଭ ସମୂହର 
ପ୍ରସ୍ଥତି ହୋଇ ପାରିଛି । ରଜେଟର ଗ୍ବଳକ ଯନମ୍ଭ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ( Motor Casings) ନୋଜ କୋନ, 
ଯତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବହନକାରୀ ପିଚ ( Payload decks), ଅଗନିଗରୋଧକ ଚଦର ଏପରିକି ଗରି ମିଟର 
ବ୍ୟାସର ଏଣ୍ଟ ନା ଥାଳିଆ (Antenna dishes) ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଟ ମ ତନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି 
ହୋଇ ପାରୂଛି । ଚାହାଛଡ଼ା ରୀଡ୍ମ ୯ Radome )୬ ନାମକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନିକ 
ଟ୍ରୀନସଫରମରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜେତୋଟି ରାରଦଞ୍ତ ୯ Lever ) ମଧ୍ୟ ଏହି ତନ୍ତ ଦ୍ଵାଗ ନିର୍ମିତ 
ହେଉଛି ! ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଯନମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେ ଆବଶ୍ଯକତା ରହିଛି ତାହା 
ନୂହେଁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଲେଜ୍‌ଟ୍ରନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ ଚଆଁ ବେତାର ମାଧ୍ଯମ 
କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ଯବହୃତ ହେଉଅଛି । ଏହିଭଳି କୃ ତ୍ର ମ ତନ୍ମର ଉପଯୋଗିତା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢିବାରେ 
ଗଗିଛି । ପୂଟର ଓ ମଟରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ମାଛଧରା ନୌକା, ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ା ଜାଳେଣୀ 
ରଖିବାର ପାତ୍ର ମଧ୍ଯ ଏହି କୂର୍ମ ଚରୁରୁ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ଵାସ 
କରନ୍ତି ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି କ୍ର୍ତ୍ତ ମ ତନ୍ତ ଦ୍ଵାରୀ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରିକ ଦ୍ରବ୍ଯ ସାମତ୍ରୀ ଓ 
ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇ ପାରିବ । କିନ୍ତ ସେଥିପାଇି ଏହି ତନ୍ତ୍ର ସୁଲଭ 
ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଏହି କୃତିମ ତନ୍ତ୍ର ପରଷ୍ତୁତି ପାଲି ସୂଇଭ ମୃୂଇ୍ଯରେ ମିଳୁଥିବା 
କଞ୍ଚା। ମାଇର ଆବଶ୍ଯକତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟ ଦେବାପାଇି ଗବେଷଣା ଗଲିଛି । ଏହି କୃତିମ ତଲ୍ତର 
ଉପଯୋଗିତା ଏଭଳି ବ୍‌ର୍ଵ ପାଇଗଣି ଯେ, ବର୍ଭମାନ ତ୍ରିଭାନ୍ଦରମ ସମୀପବର୍ରୀ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର 
ବହୁଜ ପ୍ରସ୍ଥତି ପାଇଁ ଏକ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୂ ସକ୍ଷେପରେ “ରିପ୍ଟେସଂ” 
€ Replace ) କୁହାଯାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି “ରି-ଇନ୍‌ଫୋର୍ସଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଠକ ସେଣ୍ଟର” 
(Reinforced Plastic Centre ) | 


ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ଯକତା 


ରକେଟ ପସ୍ଥୃତି ପଣାଳଜୀରେ କେବଜ ଯେ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ନୂୁହୈ । 
ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ପଦାର୍ଥର ବ୍ଯବହାର କରାଯାଉଛି । ସେହି ଆବଶ୍ଯକତାନୂ ଅଖି 
ଆଗରେ ରଖି ନୃତନ ପଦାର୍ଥର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେଉଛି ! ଜିର୍ଧ ଏହାର କ୍ରେବଳ ସନ୍ଧାନ 
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ମିଳିଲେ ଯେ ବ୍ୟବହାର ଭପଯୋଗୀ ହେବ, ତାହା ନୂହେଁ । ଏହାକୁ ବ୍ଯବହାର କଲେ ରଜେଟର 
ଓଜନ ଯେଇଳି ବଢି ନ ଯାଏ, ସେଥିସଥତି ଦ୍‌ର୍ଷ ଦେବାଜୂ ହୁଏ । ତାହାଛଡଢ଼ା ରକେଟ ଦୃଢ଼ଚାର 
ଯେଇଡି କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ନ ଧାସିବ, ସେଥିଯତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯୀଇଥାଏ । 


ରଜେଟ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅନେକ ୍୍ଥକାର ରାସାୟାନିକ ମୌଳିକ ବସ୍ଥ ଭପରେ ଗବେଷଣା 
ଚଳାଇଛି । ତହିଁ ମଧ୍ୟର୍ନ “ଟାଇଟାନିଯମ” ମୌଳିକ ବସ୍ଥର ଭପଯୋଗିତା ଭପରେ ଅଧିକ ଗୁର୍ଧତ୍ୃ 
ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ଲୁହାଠାରୁ ଓଜନରେ ସ୍ଥାୟ ଅଧା । ଏହାଦ୍ଵାରୀ ରକେଟର କେଚୋଟି 
ଘଧାନ ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ୍‌ ନୋଜ-ଢୋନ € ୦56-୯୦୧) ପ୍ରତି ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ । ବଇିମାନ 
ଗୋଟିଏ ସଥଶ୍ଵ ହେଉଛି,ଏହି ଟାଇଟାନିୟମ ଧାତୁରୁ ୍ତସ୍ତୁତ ଗ୍ନଦର କିଭଳି ଯୋଡ଼େଇ ହୋଇ ପାରିବ । 
ଏହାର ଏଢ ଭପାଯ ବାହାର କରିବା ପାଇଲି ମଧ୍ଯ ଚେଷ୍ଟା ଗ୍ରଲିଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଟଙ୍ଗଷ୍ଠନ ଓ 
ମଲିବ୍ଡ଼େନମ୍‌ ଘରଭଵତି ମୌଳିକ ଧୀତୁର ଯୋଗ ମଧ୍ଯ କରିବାଜୂ ଚେଷ୍ଟା ଗ୍ରିଛି । ଛୋଟ 
ଛୋଟ ରକେଟମାନଙ୍କରେ ମାଗ୍‌୍ନେସିଯମ ଧାତୁରୁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । 
ଇନ୍‌ ସୁଲେଟର ପ୍ତର୍‌ତି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅଠା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଲୋଡ଼ା, ତାହାର ଗୁଣ ଓ 
ଧର୍ମକୁ ଭଲଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଆଏ, କାରଣ ଚାହା ଭଚ୍ଚ ତାପ ମାତ୍ରାଉେ ଅପରିବର୍ଭନୀଯ 
ରହିବା ବିଧେୟ । 


ଗ୍ରାଫାଇଟ୍‌, ସିରାମିକ ଓ ସିଲିକା ଚର୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ଯବହାର ମଧ୍ୟ ବଇିମାନ ରକେଟର 
ଯନ୍ତ୍ରୀଂଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥସ୍ଥତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କର୍ଧଛି । ତାହାଛଡ଼ା ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଟୁୃମ୍ମକୀୟ ଧର୍ମ- 
ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଇରୋମଟର (ଥyr୦- 
motors) ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ | ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୂନିକ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ରାସାର (Lasers), 
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ହାଇଡ଼ାଜିନ୍‌ ରଚି ତରଳ ଜାଳେଣୀ ରକେଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଣୁଘଟକ 
(୯ atalyst ) ପ୍ର୍ତିରେ ମଧ୍ଯ ଅଧିକ ରନ୍ନତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଅଛି । 
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ମଲିବ୍‌ଡ଼େନମ୍‌ ଓ ବେରିଲିଯମ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଏପରିକି 
କାଢ଼ମିଯମ ସଲ୍‌ଫାଲଡ଼ ବ୍ୟବହାରରେ ରକେଟରେ ସଗିଥିବା “ସୌର ବେଟାରୀ” (Solar Cell) 
ଯସ୍ଥୁତ ହୋଇ ପାରୁଛି । 


ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତୀପ ସରକ୍ଷଣକାରୀ ବସ୍ତୁ ପତସ୍ଥତ କରିବାଜୂ ହଯାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି । 
ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ଯ ହେଇ ଏହି ବସ୍ଥ ଭଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ବାଶ୍ବାକାରରେ ପରିଣତ ହେବ, 
ଯାହାଦ୍ଵାରା ଏହା ରକେଟରେ ବ୍ଯବହୃତ ଜାଜେଣୀଜୂ ସରକ୍ଷତ କରି ପାରିବ । ଏହି ରାସାୟନିକ 
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ବସ୍ତ୍‌ ଗଢ଼ିବ ସେମାନେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଇଲେକଟ୍ରନ ମାଇଳୋସ୍ସପ୍‌ ବ୍ଵାରୀ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷୀ କର୍ମଛନର୍ତି । 
ଏହି ମାଇଳୋସପ ଦ୍ଵାରୀ ଗୋଟିଏ ବସ୍ଥକୂ ପାନ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦେଖି ହେବ ! ଗୋଟିଏ 
ଭନ୍ଧଷ୍ଟ ରଜେଟ ପାଇି ଅତି ଦରକାରୀ ବସ୍ଥର ଲକ୍ଷ୍ଯ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଧିରୀକ୍ଷା ଗ୍ଲିଛି । ବିଭିନ୍ନ 
ବସ୍ଥର ସମର୍ଷଂରେ ଏକ ଭନ୍ନତ ଓ ଜନ୍ନଷ୍ଟ ବସ୍ଥର ସୃର୍ଷ ହେଲେ, ତାହାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା 
ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରକେଟ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ । କେବଳ ଏତିକି ବିଷୟରେ 
ଗବେଷଣା ହେଇଛି, ତାହା ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ନମୂନା ମାତ୍ର । ଏହିଭଳି ଅନେକ ବିଷୟ 
ଭପରେ ଗବେଷଣା ର୍ଵଲିଛି । ନିକଟ ଭବିଷ୍ଯୟଚରେ ଏହି ଗବେଷଣା ସସ୍ଥା ନିର୍ୟ ସେମାନଙ୍କ 
ଛେଷ୍ଠତ୍ୃ ୍ତିପାଦନ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । 


ରକେଟ ଯାନରେ ବ୍ଯବହ୍ରତ ଫିନ୍ଚିପ୍ର ନିୟନ୍ବଣ 


ରକେଟ ଯାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫିନ୍ସ୯ $ ) ଓ ଉ୍ୟାନସ୍‌ ୯ Vanes ) ପୁଭ୍ତି ଯନ୍ତାଂଶ 
ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାନର ଗତିକୁ ବହୁଳ ବାୟୁସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ନିୟତ୍ଦିତ କରା ଯାଇଥାଏ | ଫିନ୍‌ର ଅଗ୍ରଭାଗ 
ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ସଦଘର୍ଷ ଦ୍ଵାରା ଗତିଶୀଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନୋଜଇ ସହିତ ସଂଲଗ୍ଧ ଜେଟ 
ର୍ୟାନ ରଜେଟଯାନର ଗତିକୁ ନିଯତ୍ଵଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ଯ କରେ । ରଲେକ୍‌ଟ୍ରୋ- ହାଇଡ୍ରଲିକ 
ନିୟତ୍ନଣ ପ୍ରଣାଳୀ ୯cElectro-hydraulic Control system) ଦ୍ଵାରା ରକେଟରେ 
ବ୍ୟବହୃଚ ଫିନ୍‌ଟିପ୍‌ ସଠିକ୍‌ ଭାବରେ ପରିର୍‌ଳିତ ହୁଏ ଓ ଏହା ଜେଟ ର୍ୟାନ୍‌କୁ କଣ୍ଡୋଲର୍ମର ନିର୍ଦେଶ 
ଅନୁସାରେ ଗଚି କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । 


ଯନ୍ଢ ସାମଚଗ୍ଏ ସଦ ରକେଚଂର ଅବତରଣ ଓ ତଡାଂର ନିୟନ୍ନଣ 


ରକେଟ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଚାଂର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇି ଅମା ବେ ଞ୍ଞାନିକମାନେ ଅନେକ 
କୌଶଳ ଅବଇମ୍ବନ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ରକେଟ ଅବତରଣ ବେଳେ ରକେଟରେ 
ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଯୋଜନିୟତା ଭପଲବ୍‌ଧି କରାଯାଇଥାଏ | 
ଚେଣୁ ରକେଟକୁ ବିନା ବାଧାବିଘ୍ୁରେ ସୁଶ୍ୃଙ୍କଳିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରାଇବାକୁ ହୁଏ । ଯନ୍ତ- 
ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ଵାରା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମାପିତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ 
ଚାହୀ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଏ ! ତେଣୁ ରକେଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ର ସମୂହର ବିନିଯୋଗରେ ସହଜ 
ଅବତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଅବଦାନ | ପ୍ରଥମେ ଏହି କାର୍ଯାଜୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇି 
ହେଲିଢେପ୍ଟର ଓ ବେଲୁନ୍‌ର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିସ । ସମୂଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରକେଟ ଅବତରଣ 
ସମୟରେ ଚହିଁରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ର ସମୂହର ନିରାପଭା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରାନ୍‌ସ ଦେଶର କୂଶଳୀ 
ବେଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଜେଡ଼ାଯାଇଥିସ । ସେମାନେ ଭାରଚ୍ୀୟ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବଲମ୍ଭନରେ 
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ଏହାକୁ ଖୁବ୍‌ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମାହିତ କରି ପାରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଠ ଗୁଣ 
ହେଉଛି, ରକେଟ ଅବତରଣ ସମଯରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରୀୟ ୭୦ କି: ମି: ଭପରେ ରକେଟ ଯାନର ଯନ୍ତ୍ର 
ସାମଗ୍ରୀକୁ ବହନ କର୍ଧଥିବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟି ଆପଣା ଛ/ଏ” ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ । ଏହା କ୍ରମେ କ୍ରମେ 
ଆହୁରି ତଜନୂ ଖସେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ୮ କି: ମି: ଘପରେ ରହେ, ଏହାର ପାରାଚୂଟ 
କାମ କରିବା ପାଇଲି ସକ୍ଷମ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ଏହି ପାରାଚଟ ରୂପୃଷ୍ଠର ୪ ଜି : ମି: ଉପରେ ସମ୍ପର୍ଶ ରୂପେ 
ଖୋଲିଯାଏ । ଭ୍ରପୃଷ୍ଠର ୨ କି: ମି: ଉପରେ ଏଥିରେ ଥିବା ବେକନ୍‌ ଟ୍ରାନସମିଟର € Beacon 
†ransmitter) କାର୍ଯାଳମ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଦାରା କୁମେ କ୍ରମେ ବିବିଧ ଯନ୍ତ୍ର ବହନକାରୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର 
ଗତି ଶିଥିନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଗତି ଏକ ସେକେଶ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ମି: ବେଗରୁ ୬ ମି: କୁ 
ଜମିଆସେ । ତାହାପରେ ଏହା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ରାଶି ଭପରେ ଖୁବ୍‌ ଧୀର ଭାବରେ ଭି ମୂଖୀ ଅବସ୍ଥାରେ 
ଅବତରଣ କରେ | ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣାଯାଏ, ଯେପରି ସମୂଦ୍ରର ନୀଜ ଜଜରାଶି ଭପରେ ଏହା ଏକ 
ରଙ୍ଗୀନ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ | ଥୂମ୍ବାର ବେ ଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ରକେଟ ଅବତରଣକୁ ସ୍ଥଳଭାଗ 
ଉପରେ ନିଯତ୍ତଣ କରିବା ପାଲି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛନ୍ତି 


ରକେଟ ଯାନର ବାହ୍ଯ ଆବରଣ 


ଯେତେବେଳେ ରକେଟ ମହାଶୂନ୍ୟର ଘନ ବାୟ୍ସ୍ତର ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତିକରେ, ସେତେବେଳେ ଏହାର 
ସୁରକ୍ଷା ନିମିର ବାହ୍ୟ ଆବ ରଣର ପ୍ରସ୍ଥୃତି ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହୁଏ । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଛଂ 
ମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ ଦୁୂରବିକ୍ଷଣୀଯ € †6|€୦pi୯ ) ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ରକେଟ ଯାନରେ ଯୋଗ 
କରିଦିଆଯାଏ । ସେଥିପାଇି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କେତେକ ଯାତ୍ତିକ କୌଶଳର ପ୍ରଯୋଗ ମଧ୍ୟ 
ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ଆବରଣ ପାଇଁ କେତୋଟି ସ୍ୃତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଆବଶ୍ଯକ ହୁଏ । 
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର୍ଧ ଲ୍ୟାଚ ପିନ୍‌ (Latch pin), ସୁଶ୍ୟାପଟ୍‌ Screw shaft) ପ୍ରଭୃତିର 
ଉପଯୋଗିତା ସର୍ବାଧିକ । 


ରକେଚରେ ମାଧ୍ଯାକଣଣ ଶକ୍ତର ସ୍ଥତିବଦ୍ଦତ ବ୍ଯବସ୍ଥା 
ରକେଟ ରୂପୃଷ୍ଠରୁ ୬୦ ଜି: ମି: ଉପରେ ଗତି କଗବେଳେ ପ୍ଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ଏଡ଼ୀର 
ନିଳ ଗଚିରେ ସିର ରହିବାହିଁ ବିଧେଯ । ତେଣୁ ରକେଟରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ ! ତାହାକୁ 
ଇଂରାଜୀରେ କହି, “ନୋଜ୍‌-କୋନ୍‌-ଇଜେକ୍ସନ୍‌” No se- Cone-ejection) ପଣା | 
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରୀ ଯାତ୍ତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗରେ ବାୟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ରକେଟଯାନକୁ ୧୦ ଜି: ଗ୍ରା: 
ଓଜନର ଏକ ଉଦ୍ଧ୍‌ ଗାମୀ ଶକ୍ତି ଦିଆ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଗତି ଏକ ସେକେକ୍ତରେ 
ପ୍ରାୟ ୭ ମି: ବଢିଯାଇଥାଏ ! ଏହାଦ୍ଵାରା ରକେଟଯାନ ଭପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୁଏନାହିଁ 


୨୭ 
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ରକେଟଯାନ ୪୦ ଏକକ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶଭ୍ତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ! କିନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ଫଳରେ ଯାନ ଭପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ ଅଧା କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ୨୦ ଏକକ ବିଶିଷ୍ଠ 
ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶଭ୍ଧିକୁ ଖସିଆସେ । ରକେଟର ଶେଷସ୍ତରରେ ବ୍ଯବହୃତ ହେଉଥିବା ଆପୋଳି 
ଚାଳକଯନ୍ତ୍ର € Apogee Motor )କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନୋଜ୍‌- 
କୋନ୍‌ର ବିଭଚ୍ତିକରଣ ପ୍ରଣାଳୀର ଆକଶ୍ୟକତ! ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ସ୍ତରରେ ଥିବା କୃତ୍ରିମ ଭପଗ୍ରହନୂ 
ଏକ ନିବ୍ଦିଷ୍ଠ କକ୍ଷରେ ଘୂର୍ଣାୟମାନ ଗଚିରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତହିଁର ଆପୋଜି ଗ୍ବଳକ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଅଲଗା 
ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାଧାରଣତଃ 
“ଯୋ-ଯୟୋ” ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣାଳୀ € Yo-Yo-Mechanism ) ବୋଇି କୁହାଯାଏ ! ଏହା 
ଛଡ଼! ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ରକେଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅ!ଏ । ତାହାକୁ ଡ଼ି-ହନ 
ପ୍ରଣାଳୀ” € De-Spun system ) କହନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ରକେଟଟି ମହାଶୂନ୍ୟର 
ଘାନ ବାୟୁସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିବ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିରେ ନିଜ କକ୍ଷରେ ଘୂର୍ଶନ କରେ | 


ପାଞ୍ଚ 
କୃତ ମ ଉପଗ୍ରହ ସ୍ତେରଣ 


କ୍ଧତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହଜୂ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଷ୍ଟଠର ରକେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷ ଭେଦକରି ଏକ 
ସେକେଶକୁ ୭୮ ଜି: ମି: ବେଗରେ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଏ । ଏହି ବେଗରେ ରକେଟଯାନ 
ଗତି ନ କଲେ, କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପୃଥିବୀର ଚତୁହିଗରେ ଏକ ନିହିଁଷ୍ଟ କକ୍ଷରେ ଘୁରି ପାରିବ ନାହିଁ | 
ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କି: ମି: ଭପରେ ରକେଟଯୀନ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହକୁ ଏହି ବେଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | 
ରକେଟରେ ଗ୍ରିଟି ସ୍ତରଥାଏ ।! ମହାଶ୍ୂନ୍ୟରେ ଗତିକହ୍ପବେଳେ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ପୂର୍ବକନ୍ଷପିତ ଅନୁସାରେ 
ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶେଷ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ କୃତ୍ରିମ ଭପଗ୍ରହ ଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ରକେଟକୁ 
“ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ ଯାନ” [Satellite Lunch Vehicle (SLV)] ବୋଇି ଅମାର 
ବେ 'ଜ୍ଞାନିକମାନେ ନାମକରଣ କରିଛନି । ଏହି ପ୍ରକାର ଯାନ ସାଧାରଣତଃ ୪୦ କିସେଗ୍ରାମ ଓଜନର 
ଉପଗ୍ରହ ବହନ କରି ଭ୍ପୃଷ୍ଠର ୪୦୦ କିସ୍ଲେମିଟର ଉପରେ ପୃଥିବୀର ଅତି ନିକଟତମ ଏକ ଗୋଇକାର 
କକ୍ଷରେ ଘୂର୍ଶନ କରେ । ଏହା ଅତି କମରେ ୧୦୦ ଦିନ ପର୍ଯାନ୍ତ ପୃଥିବୀର ଏହି କକ୍ଷରେ ଘୂରିପାରେ । 
ଯେଉି ସବୁବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଓ ଅଂଶଜୁ ନେଇ ରଜେଟଟି ଗଠିତ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରି 
ଦେଖିନେବା ଦରକାର ! ଏଥିପାଲି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ରକେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସବୃ 
ଡରାଯାଇଆଏ । 


୮ 
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ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମଡ଼େଇ ରକେଟ ବୈ ଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚିଆରିକରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁର୍ବର୍ତରୁପେ 
କାର୍ଯା କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଭଇଣ୍ଡ ଟନେଇ € Wind tunne! ) ଏବଂ ଆବଛ 
ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଛରି ଦେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଆବ୍ଧ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଭମାନ ବାଙ୍ଗାଲ୍େେରସ୍ଥ 
“ନାସନାଇ ଏରୋନଟିକାଇ ସବରେଟୋରୀରେ” କରାଯାଇଛି । ଏହି ଭଇଶ୍ଡ ଟନେଲ ଭିତରେ 
ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜାଯାଇଥାଏ ! ଏହି ଟନେଇ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୁମିନିଯମ ଦଣ୍ଡ ରଖାଂ 
ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୂ ବାଇସା କାଠ ଓ ଖୁଦ୍‌ ଦୃଢ଼ତା-ଦିଶିଷ୍ଟଠ ଗଚ୍‌ଦ୍ଵାରା ଢ଼ାଙ୍କ 
ଦିଆଯାଏ । ଯଦି ରକେଟ ଶଳଦ ବେଗର ଅତଢ଼େଇଗୃଣ ଅଧିକ ବେଗ୍ରରେ ଗତିକରେ, ତେଦେ 
ତାହାର କାର୍ଯାକ୍ଷମତାକୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୃଗ୍ବରୂରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ! ପ୍ରଅମ ରକେଟ 
ମଡ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାଙ୍ଗାଲେରସ୍ଥିତ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଭଇ କାର୍ଯ 
କରିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିସ୍ମ ! ସେହିଦିନୁ ନୂଆ ନୂଆ ବଡ଼ ଧରଣର ମଡ଼େଇ ତିଆରି ହୋଇ ଏହି 
ଭଲଣ୍ଡ ଟନେଇରେ ବାୟୁଚଳନର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି | 


ପରୀକ୍ଷାମୂଳକରାବେ ଏକ ଏସ. ଏଲ. ଭି. (LV) ମଡ଼େଇ ରକେଟର ପରିର୍ବଳନାଜୂ 
ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ଯକରିବା ପାଲି ପଶ୍ତିମ ଜର୍ମାନର ପୋରଚଓ |ନ- PorZz wahn )-ସିଚ 
ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାରେ ଥିବା ଭଇଶ୍ଡ ଟନେରରେ ଏହାକୁ ଭଲଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । 
ଥୁମ୍ପାର ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେଠାରେ ଯାଇ ବାୟୁଗତିର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରକେଟର ଦୃଢ଼ତୀ 
ଓ କଜାର୍ଯାକ୍ଷମତାକୁ ପୂଂଖାନୂପୂୁଂଝଖ ଭାବେ ଇକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଦୂରଦର୍ଶନ କ୍ୟାମେରା C୩. V. 
€amera) ଦାରା ଏହାର ସିର ଚଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟପଟକୂ ଅଣାଯାଇ ପାରିଥିୟ | ପର୍ବ ମ ଜର୍ମାନୀର 
ପୋରଚଓ୍‌ ।ନଠାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଇେକପାଚ କରାଯାଇଛି । 
ରକେଟଟି କିଭଳି ଭାବରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସୃୂଗ୍ରତ୍ରୁପେ ଗତିକରି ପାରିବ 
ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପାରିଛି । ଘନବାୟୁ ଓ ବାୟୁଶ୍ରନ୍ୟସ୍ତରରେ ରକେଟ ଗତିକଳ୍ବେଳେ 
ତହିଁ ଭପରେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ରକେଟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ପୃଥକୀକରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ 
ଲତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆହରଣ ହୋଇ ପାରିଛି । ଏପରିକି, ସେଠାରେ ରକେଟର 
ଗତିକୁ ଶହ୍ଦର ଗତିଠାରୁ ୮ ଗୁଣକୁ ବଢ଼ାଇ ତାହାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି | 


ନିଝ୍ଦ ରିତ ଲକ୍ଷ୍ଯ 

ରକେଟରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚହଳାର ସଂଖ୍ୟାର ଯଜ୍କାଂଶର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଂ 
ଗାଡ଼ିଜ ମଧ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଥିବା ବିରିନ୍ଭ ପ୍ରକାରର ବାୟୁମଶ୍ତଳର ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଭଲନୁ ପେ ପରୀକ୍ଷା 
କରାଯାଇଆଏ ! ଏହିଭଳି ଯନ୍ତ୍ରାଃଖଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ୧୯୬୩ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 


୨୯ 
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ନିଁ।ରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଶେଷ ହେବାର ପରିକଲ୍ନନ କରାଯାଇଛି । ରକେଟକୁ 
ପ୍ଥିବୀର ଏକ ନିହିଁଷ୍ଠ କକ୍ଷକୁ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନିକଟଚମ ଉପକକ୍ଷ (Sub- 
ଠb) ରେ ଘୂର୍ଶନ ପ୍ରଳିଯା ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି 1 ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 
ଇଷ୍ୟଜୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରକେଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିର ସୂପରି- 
ଘାଳନା ପାଇଲି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାରଛି । ଏହି ପଦ୍ଧଚିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣଚଃ ରକେଟର ବିଭିନ୍ନ 
ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ଯବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଇ, ରକେଟରେ ବ୍ଯବହୃତ ମଟର 
(Rocket Motor), ରକେଟଳୁ କଣ୍ଡେୋଲ୍‌ କରଥିବା ମଟର (Control Motor), ଜୀଢେଣୀର 
ଦହନ ପ୍ରକଜିଯା, ରକେଟ ଗଚିକୃ ନିଦଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ପରିଗ୍ଵଳିଚ କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ ରକେଟ 
ଚଳଢନକୂ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଆଣି ପାରୁଥିବା ଯତ୍ତସମୃହ ପ୍ରଭୃତି । 


ରକେଟ ସାଧାରଣତଃ ସାଚତାମ୍ମ-ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କୋଠା ଘରର ଉଚ୍ଚଚା ସହିଚ ସମାନ ହୋର- 
ଥାଏ । କେଚେକ ରକେଟର ଉଚ୍ଚତା ୨୩ ମିଟର ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହାର ପଅମ ସ୍ତରର ବ୍ୟାସ ଏକ 
ମିଟର ପର୍ଯାତ୍ତ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଏହି ୍ଥଥମ ସ୍ତରରେ ଚିନୋଟି ଗ୍ଵଳ୍କକ ଯନ୍ତର ମଟର ବ୍ୟବହୃତ 
ହେବାର କୌଶଳ ପ୍ରଯୋଗ କଗଯାଇଥାଏ, ଯେଉଚିକି ଏକ ମିଟର ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସ୍ଥଗ୍‌ର୍ମ- 
ରୂପେ ପରିଗ୍ଵଳିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମଟର ଓଜନ ସହ ବ୍ୟବହଚ ଢାଳେଣୀର ଓଜନକୂ ମଧ୍ୟ 
ଘଅମ ସ୍ତର ଉଲରୂପେ ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ । ଅନ୍ୟ ଏକ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଏହି 
ଘ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଚାହା ହେଲା, ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ବଳକ ଯନ୍ତର 
ବ୍ୟବହୃତ ଜାଳେଣୀରେ ଏକ ସମୟରେ ଅଗ୍ଲି ସଂଯୋଗ କରିବା । 


ରକେଟର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ଵଳକଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ୂପରିଗ୍ବହନ! ଉପରେ ରକେଟର ଗଞ୍ଚି 
ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ଥିର ହେବା ସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ପଥମ ସ୍ତର ଯେଉଁରଳି ଗୃପ ପଯୋଗ କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର୍ 
ଉପରକୂ ଗତିକରେ, ଚାହାର ସୁପରିଗ୍‌ ଳନ! ଉପରେ ରକେଟର ଗତିକୁ ନିଜିଷ୍ଠ ପଥରେ ଛାତିଦିଆଯାଏ । 
ରକେଟର ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚରଳ ଜାଚେଣୀରେ ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମଯର ବ୍ୟବଧାନରେ 
ମାତ୍ର କେତୋଟି ସେକେଶ୍ଡ ପାଲି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ଵୀଘ ରକେଟ ଗଡିର କୌଣସି 
ବ୍ୟାହତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଲପାରେନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ରକେଟର ଗଡିପଥକୁ ଶ୍ୃଝଳିଚ କରେ ଓ 
ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ବଢ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।! 


ଭୂପୂଷ୍ଣରେ ଥିବା ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସୂଚନାକେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ଯ ସ୍ଥାପନ କଗଯାଇ ପାରିଛି । ଏହି 
ସୂଚନାକେନ୍ଦ୍ରରେ ରକେଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପତାୟ ୩୦୦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ଵୀକୃତ ତତ୍ଵ (ata) 
ସଂଗ୍ରହ ଜଗଯାଇ ରକେଟର ଗତି ଓ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିଗ୍ବଳନା କଗଯାଇଥାଏ | 
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ରକେଟ କଡିର ଦଶ ମିନିଟ ୯ଧ୍ଯରେ ଏହାର ଅବସ୍ଚତିର 
ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ; 
e 


ଠିକ୍‌ ନିଦଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଭଜେଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ପୃଥକୀକରଣ ଏବ 
ତହିଁ ସଂଲଗ୍ଧ ଇନ୍ଧନ ଘ୍ଘକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ଜାଳେଣୀ ଖଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ! ରଜେଟ 
ଛାଢିବାର ୧୦ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ବାରିତ କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ । ଏହି ୧୦ 
ମିନିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ରକେଟର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭଲରୂପେ ବୃ ବାପାଲି ଏକ ଆନୁମାନିକ ହିସାବ 
ମନରେ ଅଙ୍କାଯାଇପାରେ ! ରକେଟର ହଥମ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜାଢଳେଣୀରେ ଅତ୍ନିସଂଯୋଗର 
ଠିକ ୪୬ ସେକେଶ୍ଡ ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ତରର ଜାଳେଣୀରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ! ଏହାଦ୍ଵାଗ 
ରକେଟଟି ଘ୍ଥାୟ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ୯୦ କି: ମି: ଭପରଜୁ ଗ୍ଲିଯାଇଥାଏ ! ଠିକ୍‌ ଏହା ପରେ ପରେ ଭୃପ୍ୃଷ୍ଠର 
କଣ୍ଡୋଲ ଭ୍ରମର ନିର୍୍ଦେଶାନୂସାରେ ତାପ ନିଯନ୍ତ୍ଣକାରୀ ସ୍ତର (“Heat Shield) ଆପେ ଆପେ 
ରକେଟଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ । ଠିକ୍‌ ଏହାରି ପରେ ରକେଟର ତୃତୀୟ ସ୍ତରର ଜାଳେଣୀରେ 
ଅଗ୍ନିସଂ ଯୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ଵାଗ ରକେଟ ପୂଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଚିକରେ | ଏହିଭଳି ଗବରେ 
ରକେଟର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗହୁଏ, ଏହା ସେତେବେଳେ ରକେଟଟିଜୁ ଏକ 
ନିର୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷକୂ ବହନ କରିନିଏ । ଏହି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକୃତ କୃତ୍ରିମ ଭପଗ୍ରହଟି ସଂଲଗ୍ନ ହୋଲଥାଏ । 
ଏହି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଥିବା କୃତ୍ରିମ ଭପଗ୍ରହ ଏକ ବାୟୂଶୂନ୍ୟ ସରକୋଷ୍ଣରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଘଘାୟ 
ଭୂପଶ୍ଠଠାରୁ ୩୦୦ ଜି: ମି: ଭପରେ ଥିବା ଏକ ନିଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷରେ ଘୂରୁଥାଏ | ରକେଟ ଓ ତତ୍‌ସଂଲଗ୍ନ 
ବିରିନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସମୂହର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୧୭' ୫ ଟନ୍‌ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ରକେଟର ବିଭିନ ସ୍ତରର ପ୍ରସ୍ତୃତି 
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଣାଳୀରେ କଗହୋଇଥାଏ ! ଭଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ରକେଟର ଘ୍ଥମ ସ୍ତର ଏକ ବିଶିଷ୍ଠ 
ପ୍ତକ୍ୃତିବିଶିଷ୍ଠ ଲୁହା ଦ୍ଵାଗ ନିମିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ତତୁର୍ଥ ସ୍ତରଟିକୂ କାଚ ଚନ୍ତ୍ଦ୍ଧାଗ 
ଚିଆରି କଗଯାଏ । ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ଓ ତହିଁରେ ଥିବା ଭପଗ୍ରହଟିକୂ ତାପ ନିଯନ୍ଣକାରୀ ଘ୍ପକୋଷ୍ଠରେ 
ରଖାଯାଇ ବାୟୁସଂଘର୍ଷଂଜନିତ ତାପଠାର୍ର ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କଗଯାଇଥାଏ । 


ରକେଟ ଯାନର ନିୟସ୍କଶଣ ଓ ତାର ପରିଚ୍ଵଳନା : 


ରକେଟଯାନଟି ବାୟୁମଶ ହ ଭେଦକରି ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ତା'କୁ ପ୍ଥକ୍ୃତ 
ନିହ୍ଦେଶ ଦେଲ ଏକ ନିଦ୍ଦିଷ୍ ପଥରେ ପରିଗ୍ନଳିଚ କରିବା ଏବଂ ଏହି ରକେଟ ଯାନଟି ଭୂପୃଷ୍ଠର ଲଂଗିତକୁ 
ଠିକ୍ରୁପେ ପରିଗ୍ଳିତ କରିବା ହେଉଛି ରକେଟ ବିଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ବିଜ୍ଞାନରେ 
ଶ୍ରେଶ୍ଠତ୍ଵ ୍ଟତିପାଦନ କରିବା ଦେଶ ସମୂହ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ନୃଚନ ଓ ଚମକସ୍ତଦ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ 
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ଜରିବାକୂ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଛରି । ଏହି ବିଷୟରେ ଆମ ଗରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର 
ଆଗ୍ରହ ଓ ଭଛଣ୍ଡା ବିଶେଷଗବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି | ଥୁତ୍ମାଠାରେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଖୁବ୍‌ 
ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଏହି ଜଟି ଜତାପୂର୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଵ୍ଧତିକୁ ଅନେକା-ଘରେ ଆଯର କରିପାରିଛନି । 


ରକେଟଯାନରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏବଂ ଜଟିଳ ଧରଣର ଯନ୍ତ୍ସମୂହର ସମାବେଶ ହୋଇ- 
ଥାଏ । ତହିମଧ୍ଯର୍ୁ ଗାଇରୋସ୍ତୋପ (ଓyr୦5୦୦୦୫୫), ଗତି ନିୟତ୍ତଣକାରୀ ଯନ୍ଭାଂଶ 
(accelerometer), କଂପ୍ୟୁଟର ଓ କଣ୍ଡୋଇସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଭୃତି ଆହୁରି କେଟେ । 
ରଜଢେଟର ଗତି ବାହ୍ୟଶଭ୍ତି ଦାଗ ପରବିଚ ହୋଇ ପାରୂଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଗାଇରୋସୋପ୍‌ ଦ୍ଵାଗ 
ଜାଣିହୁଏ । ଗତିନିୟତ୍ବଣକାରୀ ଯନ୍ଦ୍ଧାଗ ରଢେଟର ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଗତିକୁ ଠିକ୍‌ରୂପେ ମାପ 
କଘଯାଏ । ଏହି ସମସ୍ତ ଚଥ୍ୟଗୁଚିକୂ କଂପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭପୃଷ୍ଠର ସୂଚନାକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠା- 
ଯାଇଥାଏ ।! ଏହି ସମସ୍ତ ଯନ୍ବବବିଶେଷ ରକେଟରେ ସଂଲଗ୍ଵ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ତାହା ରକେଟ 
ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳକାମୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବର୍ଭମାନ ଏହି ସମନ୍ଧୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡିକ 
ଭମ୍ମତ ଘଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କଗଯିବା ପାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଭଅଛି । 


ବାୟୁ ସଂଘର୍ଷଜନିତ ଗ୍ଵପକୁ ପ୍ତତିହତ କରି ରକେଟଟିଳୁ ନିହିଷ୍ଠ ପଥରେ ପରିଗ୍ଵଳିତ କରିବା 
ହେଉଛି ସବ୍ରଠାରୁ ବତ ଜଟିଳ ସମସ୍ଯା । ଏହିଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟାଟିଜୁ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ 
ରପଇବ୍ଧି କରିଥିଲେ | ୭୪୭ ଜମୋ (Jumbo) ନେଟ୍‌ଟି ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ହେରଣ 
କଗଯାଇଥିଜ, ସେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡ ଳର ସଂଘର୍ଷଦ୍ଧାଗ ସତି ଘଣ୍ଟାରେ ୨ କି: ମି: ହାରରେ 
ଏହା ତାଂର ନିଦଦିଷ୍ଟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଏହା ଖୁବ୍‌ କମ ଦୃରତ୍ଧବିଶିଷ୍ଠ କକ୍ଷକୁ 
କ୍ଷେପଣ କରଗଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ସାମାନ୍ୟତମ ବିଚ୍ୟୁତିକୂ ସ୍ଥଧାରିବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସକ୍ଷମ 
ହୋଇପାରିଥିଲେ, ତଥାପି ଏଇଭଳି ସାମାନ୍ୟଧରଣର ବିଚ୍ୟୁତି ଦୂରଗାମୀ ରକେଟଯାହା ପାଲି ଆଦୌ 


ସହାଯକ ନୂହେଁ । କାରଣ, ଏହି ଛୋଟ ଧରଣର ବିଚ୍ୟୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ 
କରି ରକେଟ ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିପାରେ ନାହିଁ । 


ରକେଟଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାୟୁମଶ୍ଡଳର ସଂଘର୍ଷକୁ ସତିରୋଧ କରିବା ପାଇଲି ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କର 
ଗତି ସମନ୍ଧୀୟ ସ୍ଥଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ସୃତ୍ରକୂ ନିଖୁଣଘବେ ରକେଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ତଯୋଗ କଗଯାଇଥାଏ | 
ଏହାକୂ କାର୍ଯାଜାରୀ କରିବା ପାଇି ଯନ୍ତ୍ରୀଂଶଗୁଡିକୂ ସ୍ଥଗ୍ନରୁରୂପେ ପରିଗ୍ଵଳନୀ କଗଯାଇଥାଏ ଏବଂ 
ଏପରିକି ଏହି ଯମ୍ଭାଂଶ ସମୂହର ପ୍ରସୂତି ସମଯରେ ଏକ ଶୃଂଖଳା ବଦ୍ଧ ନିଯମ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ 
ପଚେ । ତେଣୁ ପୁାଷ୍ଟିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ଅନ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ସାଂଶ୍ରେଷିକ ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଚିନିଯୋଗ 


୩୨ 
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ସେନସର, ପୃଥିବୀର ଗ୍ନେ ମଁ କ ସାହାଯ୍ୟରେ ରକେଟ ଓ 
ଉପଗ୍ରହର ଭଳତା ଏହା ମାପିଥାଏ 


ଥୃମ୍ମାର ରକେଟ ନିର୍ମାଣ 


ଗେହିଣୀ—୫୬୦—ବଢ଼ ରଜେଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟଚମ 


ଶୀହରିକୋଟାରୁ ନ H—୫୬୦ର ଅତୁଟ ରତ୍କ୍ଷେପଣ 


ଅଂ'ମେରିକାଯ ରଜେଟ ନାଇକ ଆପାଶେକୁ ପସ୍ତୁତ କଗଯାଇଛି 
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(ବାମରୁ ତାହାଣ) ଅଣ1ନା ସହ ନୋଜ୍‌-ଜୋନ; ରଣ ଗେଟେଡ଼ ପେ-ଜେତ ଓ 6 )-େତର ଗନ 


ରେହିଣା ୫୬୦ ରଜକେଟରେ ବ୍ୟବହୃତ କଠିନ ଜାନେଣୀର ବୃକ 


ଜଗଯାଇ ରକେଟର ଯନମ୍ଭସମୂହର ପ୍ତସତୁତିତୂ ଅଧିକ ସ୍ୂଗମ କଗଯାଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯ୍ଛ 
ଗାଇରୋ (G୮୦) ନାମକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ମଟର ଯୋଗ କଗଯାଏ, ଯାହାଦ୍ଵାଗ ଗାଇରୋଙ- 
ସଂଲଗ୍ନ ଚକଗୁଡିକ ଖୁବ ଜେଃରରେ ଘୂରତ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ଵାଗ ସମୁଦାୟ ରକେଟର ଗତି ମଧ୍ୟ ନିଯତ୍ିତ 


ହୁଏ । 


ଏହି ଗତି ନିୟତ୍ଭଣକାରୀ ଯନମ୍ାଶଂଗୁଡିଜୁ ପ୍ରଥମେ ରୋହିଣୀ ଓ ସାଂଟାୟୁର ରକେଟ ମଧ୍ୟରେ 
ପରୀକ୍ଷା କଗଯାଇଥିଇ । ଯଦିଚ ଏହି ରକେଟ ପଥମେ ଭପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ ପାଇଲି ଭଦଦଷ୍ଟ ଥିଜ, ତଥାପି 
ଏହାର ସଫଳତା କମେ ବଡ ବଡ ରକେଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହସ ଓ ଭତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଇ । 
ଏହି ରକେଟଗୁଡିକରେ ଚରଳ ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର କରଯାଇଥିଲା । ଫ୍ରାନ୍‌ସ ବୈଜ୍ାନିକମାନଙ୍କର 
ସହାୟତାରେ ଢରଚ ତରଳ ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ରକେଟ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ଯାଯ 
ସୃଷ୍ତିକଙ | ଫ୍ରାନ୍‌ସର ଏକ ସଂସ୍ଥା ସହ (S. E. P.-Societe Europeane de propulsion) 
କେବଳ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଗରତ ଚୁର୍ତିକଳଇ ! ର. ଏସ୍‌. ଏ. £. 5. A.) ସହ ସହଯୋଗଚାର 
ପରିସର ବୃଦ୍ଦି କଗଯାଇଅଛି । ଏହା ଫଳରେ ଉପଗ୍ରହ, ସାଭଶ୍ତିଙ୍ଗ ରକେଟ, ମହାକାଶ ଗବେଷଣା 
ପାଲି ବେଲୁନ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ତଥା ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ଶନ କରିବାର 
ପଦ୍ଧତି ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ମିଳୁଅଛି । ଆଇ. ଏସ୍‌. ଆର. ଓ. ଏବଂ ଇ. ଏସ୍‌. ଏ. 
ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଳିନାମା ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଅଛି ! ଏହା ଫଳରେ ସହଯୋଗମୂଳକ ଭଦ୍ୟମ ଦ୍ଵାଗ 
ବହିଆକାଶର ଶାନ୍ତିପର୍ଶ ବ୍ୟବହାର ଚୃଗନ୍ଧିତ ହେବ ! ଫ୍ରାନସର ବହୁ ଅତ୍ଯାଧୂନିକ ହସ୍ତାର 
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ CE. S. A.-European Space Agency) ଗରତକୁ ଏହି ବିଷୟରେ 
ସାହାଯ୍ୟ କରିବାପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ | 


ବର୍ଭମାନ ଆମ ଦେଶର ସ୍ଥାୟ ୩୫ ଗୋଟି ଘରୋଇ ଓ ସରକାର] ସଂସ୍ଥା ଏସ୍‌. ଏଇ. ରି¬୩ 
($. 1. V.-3) ରକେଟର ପସୁତଚି ସରଞ୍ଜାମ ପାଇଁ କାମ କର୍ଧ ଅଛତ୍ତି । ବର୍ଭମାନ ଅମର 
ଘଥମ ଇକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଯେ, କିଭଚିଗବେ ଆମେ ନିଜ ଦେଶ ପସ୍ତୁତି ସରଞ୍ଚ।ାମରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 
ରକେଟ ପ୍ତସ୍ତୂତ କରି ପାରିବା, ଯାହା କି ଆମ କୃତ୍ରିମ ଭପଗ୍ରହକୂ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ମହାଶ୍ନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ 
କରିପାରିବ ! ଭବିଷ୍ୟତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ତୋନେକ୍‌ଟ ପାଇ ଏହା ସହାୟକ ହେବ | ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର 
ଏତଦ୍‌ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶିଳ୍ତକୂ ଖୁବ୍‌ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ତା'ଛଡା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍‌ଟ ଆମକୁ ମହାଶୂନ୍ୟରେ 
କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ସଂଚ୍ଚାନ୍ତୀଯ କାରୀଗର ଜ୍ଞାନ ଦେବ, ଯାହା ଆମର ମହାକାଶ ଅଭିଯାନର 
ଏକ ସ୍ଥଧାନ ସମ୍ମଳ ହୋଇରହିବ । 


ଲn 
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ଚ୍ଚଅ 
ଏକ ାଶାର ଉପତସୱକା 


ଶୀହରିକୋଟାଠାରେ ଗରତର ସଥମ ରକେଟ କ୍ଷେପଣ କଗଯାଇଥିଜ | ଏହି ସ୍ଥାନର ଏକ 
ପୌଗଣିକ ମହାମ୍ୟ୍‌ ରହିଛି । ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଏକ ବେଳାତୂମି । ଏହି ବାଲୁକା 
ବେଳାତମିରେ ଅନେକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୋଚ! ହୋଇଥିବାର ରୋଜେ କହନ୍ତି ! ଅନେକ କହତ୍ତି, ଏହି 
ବାଲୁକାଗଶି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟ ଅଧକୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୋତା ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 
ପରିଦର୍ଶନ ପାଲି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଚି ମଣିଷ 
ମନରେ ଏକ ଆଞ୍ୟାର୍ମୃକ ଚେତନାର ଭନ୍ତେଷ କଗଏ, ଠିକ୍‌ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ 
ରଢେଟ କ୍ଷେପଣ ଭରଚୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଇିନବ ଉନ୍ମାଦନ। ଆଣିପାରିଛି । 
ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ସୂଚିପୀଠ ରୂପେ ସ୍ବୀକୃତି ଗର୍ତ କରିଛି 
ଏବଂ ନୂତନ ଆଶା ଓ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି । 


ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଆଶାର ଭପତ୍ୟକା । ଏହା ପ୍ତକ୍ୃତରେ ଏକ ଭପତ୍ଯକା, କାରଣ 
ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦ୍ଵାଗ ଚିରଧୌତ ଏକ ବିଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ | ଏହା ପଧାନ ଭୂଗଗ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ 
ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ପୂଲିକାଟ ହୃଦ ଓ ବଙ୍କିମ୍ହାମ୍‌ କେନାର ଦ୍ଵାଗ ଏହା ପ୍ରଧାନ ଭୃଭଗଠାର୍ତ ବିଇିନ୍ନ 
ହୋଇ ରହିଛି | ଏହି ଭପତ୍ୟକାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯୋଗ ହୋଇଛି ସାତଟି ରମଣୀୟ ପର୍ଦଚମାଳା । 
ଦୃଶ୍ଯପଟ ସ୍ଥହସସିଦ୍ଧ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ଭଳି ପ୍ତୀଯମାନ ହୁଏ । ଏହି ଭପତ୍ଯକାଟି ଆନ୍ଧ ପ୍ପଦେଶରେ 
ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏ ନା ଭତ୍ତର ମାନ୍ଦ୍ରାଜଠାର୍ୁ ପ୍ତାୟ ୧୦୦ କି: ମି: ଦୂର | ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥଳ ପଥରେ 
ନେରୋର ଜିଜ୍ଲାର ସ୍ମଲୁରପେଟଠାର୍ତର ସ୍ଥବିଧାରେ ଗମନ କରି ହେବ ! ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 
ଏହା ୧୩° ଉତ୍ତର ଓ ୮୦° ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ! 


ଏକ ଅଶ୍ଡୀକୃତି tical Shape) ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶାହରିକୋଟା ସମୃଦ୍ଧ 
ବେଳାରୂମିର ପ୍ତାୟ ୨୭ କି. ମି. ଲମ ଓ ୯ କି. ମି. ପସ୍ତର ଏକ ସ୍ଥଳଘଗ | ଏହାର ସମୂଦୀୟ 
କ୍ଷେଚ୍ଛଫଳ ପ୍ରାୟ ୧୩,୦୦୦ ହେକ୍ଟର ! ଅୂମୀ ରକେଟ କ୍ଷେପଣ ଘାଟି ଠାରୁ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 
୬୦ ଗୂୃଣ ଅଧିକ ! ଏହାର ଏଜ ଅଂଶ ଘନ ଅରଣ୍ୟପୂର୍ଖ ଏବଂ ଏହି ଉପତ୍ଯକା ମଧ୍ଯରେ 
ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ଷର ସମାଗେହ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ | ସାଧାରଣତଃ ଇଭକାଲିପଟସ୍‌ ( Eucalyptus) 
ଏବଂ କାସୁଆରିନା ୯ଠauarina) ପ୍ରଭୃତି ବୃଷଦ୍ଧାଗ ଏହା ସ୍ପଶୋଭିତ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟିରେ 
ଅନ୍ତ କେତେକ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଧିବାସୀ ବାସ କରନ୍ତି । 


୩୪ 
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ହଠାତ୍‌ ଦିନେ ଏହି ସରଳ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି ଛୋଟ ଭପତ୍ଯଢୀ ମଧ୍ଯରେ 
ଗୋଟିଏ ହେଇଲିକପଟ୍‌ର ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲେ । ସେହି ହେଇିକପଟ୍‌ର ମଧ୍ଯରୁ ଜନୈକ 
ବ୍ୟଭ୍ଥି ହାତରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଦଜ ରଙ୍ଗର ପଇଡ଼ ଧରି ଦୂତ ବେଗରେ ବାହାରି ଆସିବାର ଦେଖାଗଇ | 
ସେଠାକାର ପାହାଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ଲେକଟିର ପଶ୍ଠାତ୍‌ ଅନୁ ସରଣ କରି ଗ୍ଵଲିଲେ । 
ଏହି ଆଗନ୍ତକ ବ୍ଯଭ୍ତିଟି ସରଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଣ୍ ପର୍ଵରି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛିଟା 
ରରର ଖୋଜୁଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଅନୁରବ କଲେ ଯେ ଏଠାରେ 
ଖୁବ୍‌ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ରକେଟ କ୍ଷେପଣ ଘାଟି ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଭଛି । ଯେଉଁ ଆଗନ୍ତକ 
ହେଇିକପଟ୍‌ର ମଧ୍ଯରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେଠାରେ ପ୍ଥଥମେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି 
ତଃ: ସଗଗର | ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଜ୍ଞାନ ପଖରତା ଏଭଳି ଥିଲା ଯେ, ସେ ଏହି ଭପତ୍ଯକାକୁ- 
ହିଁ ରକେଟ କ୍ଷେପଣ ଘାଟି ପାଇି ନି୍ଦିଷ୍ଟ ଗବେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ | 
ଏହି ଉପତଡ୍ଯକାର ବେ ଶିଶ୍ଡଯ: 

ଏହି ନିର୍ଜନ ଉପତ୍ୟକା ଶୀହରିକୋଟାକୁ ରକେଟ କ୍ଷେପଣ ପାଇଲି ଏକ ପକ୍ସଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ବୋଉି 
ପସନ୍ଦ କରିବା ମୂଳରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି । ଭନ୍ନତ ଏବଂ ବଡ଼ଧରଣର ରକେଟ ନିମାଣରେ 
ଗରତ ଯେତେବେଳେ ଆମୁ-ନିର୍ରଶୀଳ ହେବାଜୂ ଗିସ, ସେତେବେଳେ ଜରଚର ପୂର୍ବ ଉପ- 
କୂଳରେ ଏକ ରକେଟ କ୍ଷେପଣ ଘାଟିର ସନ୍ଧାନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସଯାସୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ। 
ବଡ଼ଧରଣର ରକେଟ ଅୁତ୍ମାରଳି ଏକ ଛୋଟ ଏବଂ ସଂକୀର୍ଶ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ 
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିପଦପୂର୍ଶ ବୋଲି ମନେକଲେ ! ଏଚଦ୍ରିନ ଥୂମାାର ଅବସ୍ିତି ମଧ୍ୟ ଏକ ଜନଗହଳି 
ଅଞ୍ଚଳର ଖୁବ୍‌ ନିକଟରେ । ଅୂମ୍ଭାର ପରିସରଳୁ ମଧ୍ୟ ଆଇ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, 
କାରଣ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅତି ଛୋଟ ! ତେଣୁ ବିପଦ-ବିହୀନ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର ଆବଶ୍ୟକତା 
ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଥିଗ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶୀହରିଜୋଟା ପତକ୍ସତିର ଏକ ଅଦ୍ଵିତୀୟ 
ଅବଦାନ । ବସେ ପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କ୍ଷେପଣ ଘାଟି ପାଲି ଯୋଗ୍ଯ 
ଦିବେଚିତ କରିବାର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି, ରକେଟ କ୍ଷେପଣ ବେଳେ ପୃଥିବୀର ପୂର୍ବାହୃ ଗତି 
(Eastward Spin) ସହିତ ଏହା ସମଚା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ । ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 
ଵବିଗ୍ଵରକରି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ରକେଟ କ୍ଷେପଣ ଘାଟି ପାଲି ନିର୍ଚଷ୍ଟ ଗବେ ବଛାଗସ୍ମ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳ 
ସହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ଧୀନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥଳପଥ ସହ ସଂଲଗ୍ନ କଗଗଚ୍ । ଦିଗଟ ବିଗଟ ଘାସାଦମାନ 
ଗଡିବାର ପରିକନ୍ତନା କଗଗସ । ଏହାର କାମ ଖୁବ୍‌ ଦୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଗରଲିଲ । ସେହି 
ଉପତ୍ୟକାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯାତାପର ଜ୍‌ ଳନ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ବିଷଧର ସର୍ପର ସ୍ଥାଦୂରଭାବ ମଧ୍ୟ ରକେଟ 
କ୍ଷେପଣ ଘାଟିର ସ୍ତସ୍ଥୁତି ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିସ୍ଥ ନାହିଁ । 
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୧୯୭୧ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୯ ଚାରିଖ ଦିନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଜେଟ କ୍ଷେପଣ ପାଇି ସମସ୍ତ 
ଯସ୍ଥତି ସରି ଯାଇଥିସ । ଗରତର ରକେଟ ଇଚିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟିକରି ପ୍ରଥମ ଥର 
ପାଇଲି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଗେହିଣ1-୧୨୫ ନାମକ ରକେଟ ମହାଶ୍ବନ୍ୟଳୂ “ଫେରି ହୋଇଥିଇ ! ଠିକ 
ଏହାର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ, ଦୁଇ ସ୍ତର-ବିଶିଷ୍ଠଟ ରକେଟ ଗେହିଣୀ-୫ ୬୦ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ମହାଶୂନ୍ଯକୂ 
କ୍ଷେପଣ କଗଯାଇଥିଲ । ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ଯ ଚରଜ ଚା ଳେଣୀ ବ୍ଯବହୃତ ରକେଟ କ୍ଷେପଣ 
ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗବେ ସଂପାଦିତ ହୋଇଥିଲି ! 


ଳମେ କମେ ଏହି ଉପଚ୍ଯକାର ଘନ ଜଙ୍ଗରଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍ଠାର ହୋଇ ନୂଆ ନୂଆ ସଡ଼କମାନ 
ଗଡିଭଠି୍ମ । ଏପରିକି ଏହି ଉପଚ୍ୟକା ମଧ୍ୟରେ ୧୫୦ ଜି : ମି: ଇମ୍ଭର ଏକ ସୂଦୃଢ଼ ଜନ ପଥର 
ଯସ୍ଥୁତି କାମ ସରିଗସ । ରକେଟ କ୍ଷେପଣ ଘାଟିର ପସ୍ତତିତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ଉପତ୍ୟକା 
ମଧ୍ୟରେ ନଆ ନୂଆଁ କୋଠାଘରମାନ ମୃ ଟେକି ରଠିଗ ! ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସହରଟିଏ ଏଠାରେ 
ଜନର କଳ । ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତିନି ହଜାର ପରିବାର ରହିବା ଓ ଚଳିବା ପାରି ସମସ୍ତ ୍ଥକାର 


ସ୍ପବିଧା ସ୍ୂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗସ । 


ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରମୋନ୍ନତିର ପରିକଳ୍ପନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ରୂପାୟନ ହେଇ । ଘଅମତଃ, 
ରକେଟର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଶେଷର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୂଯୋଗର କ୍ଷେତ ପସ୍ଥୁତ କଗଗସ । 
ଏହାଛଡ଼ା, ରକେଟ କ୍ଷେପଣଘାଟି, ବିଭିନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ନିର୍ମାଣ ଓ ମଗମତି କାରଖାନୀ ରକେଟଂ- 
ଯାନର ୟେରିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାଦ ସଗ୍ରହର ସ୍ଥପରିଗ୍‌ଜନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ 
ଯସ୍ଥୁତି ହୋଇଗଇ । ଏଠାରୁ ୧ଂ୫ ଟନ୍‌ ଓଜନର ରକେଟ ଘେରଣ ପାରି ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ 
କଗଗସ । 


ଏହି କ୍ଷେପଣ ଘାଟିରେ ଫ୍ରାନସ୍‌ ମହାକୀଶ ସଂସ୍ଥା ୯୯. ଏ. E. 5.) ଦାଗ ଆନୀତ ଗତାର ମଧ୍ୟ 
ସଂଯୋଗ କରଗସ । ଏହାଛଡ଼ା କ୍ୃର୍ତ୍ତମ ଉପଗ୍ରହକୁ କ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଲି ୨୭ ମି : ଭଚଚତାର 
କ୍ଷେପଣ ଘାଟି, ପାଣି ପାଗର ପୂର୍ବାରସ ପାରି ୧୦୦ ମି: ଭଚ୍ତର ଏକ ପାଗନିର୍ଶୟ ସ୍ଥମ୍ଭ 
(Meteorological tower) ଏବଂ ରକେଟ ଗତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାରି ଚଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 
ମଧ୍ୟ ଘସ୍ଥୁତି ହୋଇଗଇର । ସମୟର ସଠିକ ନିରୂପଣ ପାଲି କଂପ୍ୟୁଟର ସ୍ଥାପନ କଗଗସ । 
ଶଝାହରିକୋଟାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ “ଶାର” SHAR) ବୋଇି କୁହାଯାଏ । ୧୯୭୮ ମସିହାରେ 
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରଣର ରକେଟ କ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପସ୍ଥୁତି ସରିଗସ । ବର୍ଣିମାନ 
ଏଠାରେ ଯେଭଳି ରବରେ କାମ ଆଗେଇ ର୍‌ଲିଛି, ଆଶାକଗଯାଏ ଆସନ୍ତା କେତୋଟି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 
ଏହି ଶୀହରିକୋଟାରୁ ଆଧୁନିକ ଓ ବିଗଟ ଧରଣର ରକେଟ କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର 


୩୬ 
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କରି ମହାଣୂନ୍ଯକୁ ଘେରିତ ହୋଇ ପାରିବ । ଏତଦ୍‌ଭିନ୍ନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏରଳି ଏଜ ସ୍ଥ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର 
ପରିକଳଲ୍ଧନୀ କଗଯାଇଛି ଯେ, ପୃଥିବୀର ସବୂଠାରୁ ଅତ୍ଯାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବିନିଯୋଗଁଳମେ 
ମହାଶୁନ୍ୟ ନ୍ଧିଜ୍ଞାନର ଜଟିଙ୍ଗ ବିଷୟଜ଼ୂ ସରଳ କରିବାର ପଥ ପରିଷ୍ଠାର ହୋଇପାରିବ । 


ଲ୍କେଟ ଯାତ୍ତୀ ପୂର୍ବର ଆନୁଶଙ୍କିକ ବ୍ଯବସ୍ଥା: 


ଥୂମ୍ବାରେ ତିଆରି କଗଯାଉଥିବା ରକେଟଗ ଡ଼ିକ ରଲରୂପେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାପୀାଲି 
କ୍ଷୀହରିକୋଟାକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ ! ମହାଶୂନ୍ଯୟରେ ରକେଟ ଗତି କଳ୍ବେଚେ, ଯେଉଁ ଯେଉି ପ୍ରତି- 
ଜିଯା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଏ, ସେହି ପ୍ତିକ୍ରିୟା ଗଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବୀପାଲି ଯେଉି ସମସ୍ତ 
ଆନୁଷଙର୍ଗକ ବ୍ଯବସ୍ଥାର ୍ୟୋଜନ ହୁଏ, ତାହା ଏହି ଛ୍ଥୀହରିକୋଟାଠାରେ କଗଯାଇଥାଏ । 
ଉଚ୍ଚ ବାୟ୍‌ ମଣ୍ଡଳରେ ରକେଟଯାନର ବ୍ୟବହୃତ ମୋଟର ଉପରେ ବାୟ୍‌ ଗ୍ଵପର ସତିକ୍ଚିୟାକୁ ସହଜରେ 
ଏଢ଼ାଇବାର ବିହିତ ବ୍ଯବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ପରୀକ୍ଷା କଗଯାଇଥାଏ ! ତାହାଛଡ଼ା ରକେଟ 
ଵାୟୁ ସଂଘର୍ଷ ଜନିତ ସ୍ତତିଚ୍ିୟାକୁ ସହ୍ଯ କରି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏହାର ନିଦିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା ଏଠାରେ 
ସଂପାଦନ କରଗଯାଏ । 


ମହାଶୂନ୍ଯୟରେ ରକେଟ ଗତିକଳ୍ଗବେଳେ ଏହା ମଧ୍ଯ ଅନେକ ସ୍ତର ଦେଇ ଯିବା ସମ୍ଭବ । 
ବାୟୁଶୂନ୍ଯ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରକେଟ ଗତିକଲେ ଏହା ଭପରେ କିଭଳି ପ୍ତିକ୍ିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, 
ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସ୍ୂଯୋଗ ଶ୍ଡ1ହରିକୋଟାଠାରେ କଗଯାଇଥାଏ ¦ 
ରକେଟର ରଂଧନ ପ୍ରଜୋଷ୍ଟଠରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହା କିଭଳି ତରବରେ ଅଚିରେ 
ସୂଧୂରି ଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ସମ୍ଯକ ସୂଚନା କିଭଚିଗ୍ରବରେ ଭୃପୃଷ୍ଠର ସୂଚନା 
କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳି ପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଭଲଗ୍ବରେ ପରୀକ୍ଷା ଜଗଯାଏ !। ମହାଶୂନ୍ଯରେ 
ରକେଟ ଗତି କହ୍ସବେଳେ ଅଲଗଟ୍ରାଘଓଲେଟ୍‌ ରଶ୍ତି (UItraviolet rays) ଓ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ସୌର 
ରଶ୍ତିରୃ ଏହି ଯାନକୁ ସୂରକ୍ଷିତ କରିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କଗଯାଇଥାଏ | 


ଦୁଡ ଚଡିଶୀଳ ରକେଟଯାନର ବିବିଧ ପରୀକ୍ଷା : 


ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରକେଟଯାନ ଭପରେ ବିଭିନ୍ନ ଯତିନିୟାଜୂ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ପୀରି ଏକ 
ସ୍ଥବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏହି ଶ୍ୀହରିକୋଟାଠାରେ କଗଯାଇଥାଏ । ବାୟୁ- ମଶ୍ତଡଳକୂ ରକେଟ ପ୍ରେରଣ 
କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୂହେଁ, କାରଣ ରକେଟ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯାୟରେ ରକେଟ 
ଯାନକୁ ପୂଣି ଫେରିପାଇବା ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ଯାପାର ଏବଂ ରକେଟଯାନ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ 
ଇପୃଷ୍ଠରେ ପତିତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ପରିଜନ୍ତନା ନେଇ ଶ୍ଷହରି 
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କୋଟାଠାରେ ଗଚିଶୀକ ରକେଟର ପୂଖାଂନୁପୂଖଂ ପରୀକ୍ଷା କଗଯାଇଥାଏ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇି 
ଘପଥମେ ଏଠାରେ ୪ ଜି:ମି: ଭମର ଗୋଟିଏ ରେ ଲ୍ମଇନ ଚିଆରି କଗହୋଇଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ 


ରେଳପଥଠାରୁ ଅନ୍ୟଧରଣର । ଏହି ରେଳପଥ ଭିତର 
ଇୂହାକାରଖୀନା ଦ୍ବାର ଅଭିଜ୍ଞ କାରୀଗରମାନଙ୍କ 
ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଧିକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଚିଆରି କରଯାଇଛି | 
ଏହି ରେଳପଥ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷଯାଏ ଏକ ସରଳରେଖା 
ହେବା ବିଧେୟ ଏବଂ ଦୁଇ ରେଚ୍ଚମମଇନ ମଧ୍ଯରେ 
ବ୍ୟବଧାନ ସବୁ ସମୟରେ ଏକ ନିବ୍ଦଷ୍ଟ ହେବା ଭଟିତ । 
ଏପରିକି ଏହି ବ୍ଯବଧାନର ତାରଚମ୍ଯ ଏକ 
ମିରିମିଟରର ଏକ ଦଶମୀଂଶଠାର୍ର ଅଧିକ ହେବାର 
ଇକ୍ଷ୍ୟ ଜଗଯାଇନାହିଁ 


ଏହି ରେଜପଥ ଭପରେ ରକେଟଯାନକୁ ଗ୍ବଳକ 
ମୋଟର ସହିଚ ସଇଟ୍ଵ କରି ଛାଡ଼ିଦିଆଯାଏ । ଏହି 
ମୋଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ରଜେଟକୁ ସାଧାରଣତଃ ଘଣ୍ଟାରେ 
୪,୮୦୦ କି : ମି : ବେଗରେ ଗତି କଗର ଦିଆଯାଏ । 
ରକେଟର ଏହି ଗତି ପାୟ ଶହ ବେଗର ଗ୍ରରିଗୁଣ 
ସଙ୍ଗେ ସମାନ । ରକେଟଯାନ ଏହି ସମାର୍ତଗଜ 
ରେଳପଥ ଭପରେ ୪ ଟନ୍‌ ଓଜନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସରଞ୍ଜାମ 
ନେଇ ଗତିକରେ । ଏଭଳି ବେଗରେ ଗତି କରଥିବା 
ରକେଟଯାନକୁ ଯାତ୍ରାଶେଷରେ ପ୍ତତିଗେଧ କରିବା ବଡ଼ 
ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସ୍ବାଗବିକ । ତେଣ୍ଟ୍‌ ଏଥିପାଇି 
ନାଇଇନ ନିମିତ ଚାଇ ଜିମ୍ମା ବାଲୁକା ଗଶିର ଏକ ସୂଦୃଢ଼ 
ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ଵାଗ ହଠାତ୍‌ ଦୁତଶୀଜ ରଜେଟଯାନର ଗଚିକୁ 
ପଚିଗେଧ କଗଯାଏ । ଏହିଭଳି ଦୁତଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ 


ଶୀହରିକେ।ଟାରୁ ବଡ଼ ରଜେଟ ଶ୍ର 
ଛଡ଼ା ହେବ 


ରକେଟ ସଂଇଗ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପଡିଚ୍ରିୟୀକୂ ଅନୁଶୀଳନ କଗଯାଏ । ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା 


ପାରି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ରକେଟ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ 


ସଂପକଁ ରହିଥାଏ । ଗରତର ରେଳବାଇ 


ସଂସ୍ଥା, ତବା ଆଣବିକ ସଂସ୍ଥା, କାନପୂର ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜସ୍ଥିତ ଆର. ଆଇ. ଟି. (1. 1. 7.) ପର୍ତି ଅନେକ 


ବେଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆନରିଜ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଚସ୍ରଚା 


nr 


ଏହି କାର୍ଯାକୁ ଅଧିକ ଫଳସ୍ଥଦ କରିଥାଆରି | 
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ରଳକେଚଂ' ଇନ୍ଧନ ସ୍ତସ୍ତଡି 

ଏହି ଶୀହରିକୋଟା ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରକେଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜ୍ରଠିନ ଜାଳେଣି ପଦାର୍ଥର ପ୍ତସ୍ଥତି ପାଲି 
(Solid Propellant Space Booster Pilant—SPROB) କ୍ଷେତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଗଯାଇଅଛି। 
ଥୁମାଠାରେ ମଧ୍ୟ ୩ ଟନ୍‌ ଓଜନର କଠିନ ଜାଳେଣି ଖଣ୍ଡ ୍ତସ୍ଥୁତ ହୋଇପାରୁଛି ! କିନ୍ତ କବ ର୍ତ୍ର ମ ଉପଗ୍ରହ 
ପେରଣ ପାଇଁ ରକେଟରେ ସାଧାରଣତଃ ୧୦ ଟନ୍‌ ଓଜନର କଠିଣ ଜାଜେଣି ଖଣ୍ଡର ବ୍ଯବହାର 
କଗଯାଇଥାଏ । ଏଭଳଚ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବିସ୍ଫୋରକ ଚାଳେଣି ଖର୍ଶ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅମ୍ଭାରୁ ଶ୍ର ହଗିକୋଟା ଆଣିବା 
ବଡ଼ ବିପଦଜନକ । ତେଣୁ ଶ୍ତୀହରିକୋଟାଠାରେ ଏହି ଜାଳେଣି ଖଣ୍ଡର ପ୍ଥସ୍ଥୃତି ପାଲି ବ୍ଯବସ୍ଥା 
କଗଯାଇଅଛି । ଏହି ଜାଳେଣି ଖଶ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ 
ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଗଯାଇନଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଗ 
ଭଗ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ । 

ଶୀହରିକୋଟ।ଠାରେ ଆମ ରକେଟ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବହୁ ପରିଶମ ଓ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୀକାର କରି ଏ 
କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସଫଜତା ଅର୍ଜ୍ଜନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଛତ୍ତି । ସେମାନେ ଯେ ନିଶ୍ଚଯ 
ସଫଳ ହେବେ, ଏହି ଆମ-ବିଶ୍।ସ ସେମାନଙ୍କର ଅହି । ଏଭଳିକି, ଶୀହରିକୋଟାର ଅଶିକ୍ଷିତ ବଣୁଆ 
ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ସେକଙ୍କ ମୂଖରେ ରକେଟ ସଂପର୍କୀୟ ବୈଜ୍ଧାନିକ ଗଷା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭ୍‌ ଇ ଗବେ ଫୁଟି 
ଉଠୁଛି, ଯାହାକି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ବର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ କରିଦେଉଛି । 


ସାତ 
ମଦ୍ରାଶନଯତ୍ତର ବଦ୍ୁୟତ୍‌ ଚସ୍ରାଡର ୍ତବାହ 


ରକେଟ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଗତି କହଁବେଳେ ଏହାର ଗଡି ଓ ସିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଏକ ବଡ 
ସମସ୍ୟା ! କାରଣ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ୪୦ କି: ମି: ଭଢଚତୀ ପର୍ଯନ୍ତ ରକେଟର ସ୍ଥିତିକୁ ବେଭୂନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିର 
କଗଯାଏ | ୨୦୦ କି: ମି: ଉଚତା ପରେ କୃତିମ ଉପଗ୍ରହ ସାହାଯ୍ୟରେ ରଜେଟର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ 
ଖବର ସଂଗ୍ରହ କଗଯାଏ 1 ୪୦ କି। ମି : ଠାରୁ ୨୦୦ କି: ମି: ମଧ୍ୟରେ ରକେଟର ସଠିକ୍‌ ନିରୂପଣ ପାଲି 
ଭୂପୃଷ୍ଠର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁବିଧ ବ୍ଯବସ୍ଥା କଗଯାଇଥାଏ । କେବକ ଯେ ଥୂମ୍ମାଠାରେ ଏହାର 
ବ୍ୟବସ୍ଥା କଗଯାଇଥାଏ ତାହା ନୂଦୈ, ଗରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ତତିଷ୍ିତ ବିଜ୍ଞାନାଗାରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ଯ 
ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଗଯାଇ ପାରିଛି । ଅହମ୍ଦାବାଦର ଫିଚିକାଲ ରିସଚ ଜବରେଟରୀ € Physical 
Research Laboratory ) ଓ ଦିଛୀର ନାସନାଲ ଫିଳିକାଲଇ ଇବରେଟରୀରେ (National 
Physical Laboratory ) ମଧ୍ଯ ଗତିଶୀଳ ରକଜେଟର ସ୍ଥିତିକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାରି ନି ସ୍ 
ବହୋବସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । 


ଣ୍ୀ୯ 
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ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଆୟନୋସଫିଯର ୯ ionosphere ) ଅନ୍ୟତମ ! 
ଏହି ସ୍ତର ସାଧାରଣତଃ ଭରପ୍ଷ୍ଠଠାରୁ ୫୦ କି: ମି: ଠାରୁ ୧୦୦୦ କି: ମି: ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ | 
ଏହି ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କଣ୍ଣିକାଗୁଡ଼ିକର ପଗବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁ । ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଏହି ସ୍ତରର 
ଇଚ୍ଚଚାରେ ପରିବଣିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ପାଗର ପରିବର୍ଭନ ଓ ସୌର ଶଳ୍ଚିର 
ଥତିଳିଯା ରପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହି ସ୍ତର ଯୋଗୁ ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଘତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ! 
ଏହି ଆଯନସ୍ଫିଯରକୁ ୪ ଘରଗରେ ବିତ୍ତଭ୍ତ କଗଯାଇ ପାରେ ! 

ତି.-ଅଞଚକ (region )—୫୦ କି: ମି: ଠାରୁ ୯୦ କି: ମି: 

ଇ.-ଅଞଳ (E— region )୯୦ କି: ମି: ଠାରୁ ୧୫୦ କି: ମି: 

ଏଫ୍‌.-ଅଞଚଳ (gion )-୧୫୦ କି: ମି: ଠାରୁ ୩୦୦ ଜି: ମି: ସର୍ବଶେଷ ସ୍ତର ୦p 
$16 region) ୩୦୦ କି: ମି: ଭପରକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସ୍ତରଟି ହେଉଛି 
ଏହି ଜି.-ଅଞଚଳ | ଏହି ସ୍ତରହିଁ ରେତିଓ ତରଙ୍ଗ ସ୍ତତିଫଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯଦି 
ସୌର ଜଗତରେ କୌଣସି ବିସ୍‌ଫୋରଣ ଘଟେ, ତେବେ ଏହି ତି.¬ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ କଣିକାର 
ପରିମାଣ ବଢିଯାଏ । 


ବାୟ୍ଦଥ୍ୁମଣ୍ଡଳରେ ଘନ ବିଦ୍ଯୁତ ସବା 

ଇ.-ଅଞ୍ଚଳ € E—୮region ) ଓ ଏଫ୍‌.-ଅଞ୍ଚଳ € region )ରେ ଅନେକ ଆସ୍ଚର୍ଯା 
ଥରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ | ଠିକ୍‌ ବିଷ୍ବରେଖାର ଉଦ୍ଧ ରେ ରୂପୃଷ୍ଠରଗ୍ଧ ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ଜି: ମି: ଉଚଚରେ 
ପର୍ବର ପଷ୍ତିମକୁ ଏକ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପବାହ ସାଧାରଣତଃ ଦିନ ସମୟରେ ରକ୍ଷ୍ୟ କଗଯାଏ । ଏହି 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତ ପ୍ଥିବୀର ଭତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେର୍ତର ଚୂମ୍ମକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ (magnetic field) 
ଯଥେଷ୍ଟ ପଗବ ପକାଇ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ତିକରେ ! ଏହି ବ୍ଯତିକ୍ରମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା 
ପାଇଲି ରକେଟରେ ଏକ ପ୍ତକାର ଯନ୍ତ୍ର ସଂଇଗ୍ଵ କଗଯାଇଥାଏ । ଏହାଳୁ “ମାଗ୍ନେଟୋମିଟର” 
(Magnetometer) କହନ୍ତି । ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରର ପୃଥୂବୀର 
ଚୃତ୍ମକୀୟ କ୍ଷେଚ୍ଟର ବ୍ଯତିଳମର ଆଗସ ମିଳିପାରିଆାଏ ! 


ର୍‌ ପୃଷ୍ଠରୁ ୧୦୦ ଜି: ମି: ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଇ.-ଅଅଳରେ (E—reଠାଠ ୬ ପୃଥିବୀର 
ଚୁମ୍ମକୀଯ ବିଷ୍ବରେଖାର € Magnetic Equator ) ଠିକ୍‌ ଉଦ୍‌ ରେ ୫୯ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର 
ଗଗଜୁ ଏକପ୍ରକାର ଘନ ବହଳ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ଟେ।ତର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିନ ସମୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର 
ଲକ୍ଷ୍ଯ କଗଯାଇଛି । ଏହିଭଳି କେତୋଟି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏହି ଆୟନୋସ୍‌ଫିୟରରେ ଦେର୍ଖ ବାକୁ 
ମିଳିଛି, ଯାହାକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସିଛି । ଅୂମ୍ାରେ ୍ତିଶ୍ଧିତ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର 


୪o 
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ମଧ୍ୟ ବାୟୂମଶ୍ଡନର ଏହି ସ୍ତରରେ ଉପ ଢିଥିବା ବ୍ଯତିକ୍ରମଗୁଡିକର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ 
ହୋଇପାରିଛି । ଭୃପଶ୍ଚରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ € ନadiଠ aves ) ସୃଷ୍ଠି କରି 
ତାହାକୁ ଏହି ଆୟନୋସ୍‌ଫିଯରେ ପତିଫଳିତ କରଗଇବାଦ୍ଧାଗ ଏହି ସ୍ତରରେ ଉପୁଜିଥିବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ- 
ଗୁଡିକର ଅନୁଶୀଳନ କଗଯାଇପାର୍ୃଛି । ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଧରଣର ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ 
ଗବେଷଣା ଗ୍ଵଲିଛି, ଯାହାଦ୍ଵାଗ କି ଏହି ସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅନ୍ଯ ବ୍ଯଚିକ୍ରମଗୂ ତିକୁ ମପାଯାଇ 
ପାରିବ | 


ବାୟ୍‌ ମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ତରର ଉପସ୍ଥିର୍ତ ବୈଞ୍ଚାନିକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପଶୁ ତୋଳିଛି । 
ଏହି ଆୟନୋସ୍‌ଫିଯରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍େ।ଡର ସ୍ତବାହ ଓ ତାହାର ପୂଣି ବ୍ୟତିକ୍ରମର ଜାରଣ ଅନେକ 
ବିସୃୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଚାହାନ୍ଧତା ଏହି ସ୍ତରରେ ଥିବା ଇ. ଏବଂ ଏଫ୍‌. ଅଞ୍ଚଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ 
ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଏକ ବଡ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଦେଖାଦେଇଛି । ସୌର ଜଗତର କୌଣସି ଏକ 
ବିସ୍ଫୋରଣ ଏହି ସ୍ତର ଉପରେ କେଉଁଭଚି ପ୍ରଘବ ପକାଉଛି, ତାହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଳି 
ପାଇବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି | 


ଦଶବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଭଳି ଏକ ବିଦ୍ଯୁତ ସ୍ରେ।ତର ପ୍ତବାହ ବାୟୁ ମଶ୍ତଡଳରେ 
ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରି ପାରିନଥିଲେ ! ଭରତୀଯ ବୈଞଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ 
ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୁଳନୀଯ | ସେମାନେ ନିର୍ରୁଇଗବେ ଏହି ସ୍ତରର ଅବସ୍ଥିତି, ଘନତ୍ଵ ପର୍‌ଚି ମାପି 
ସାରିଛତ୍ତି । ସେ ସମୟ ନିଣ୍ଟୟ ଆସିବ ଯେଉି ଦିନ ଏହି ସ୍ତରର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହକୁ ନିଜ କଗଯରରେ 
ରଖିପାରିବେ । ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ବେତାର ବିଜ୍ଞାନ (Radio Communication) 
ଆହୁରି ରନ୍ନତ ହୋଇ ପାରିବ | 


ସ୍ଥଟମ କାଳେଣି ବ୍ଯବହୃତ ରକେଟ 


ଯଥମେ ଥୂମ୍ମାଠାରେ ଗୋଟିଏ ରକେଟ କ୍ଷେପଣ କରଗଯାଇଥିଇ ! ଏହି ରକେଟରେ ଯେଉି 
ଚାଳଚେଣି ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, ତହିଁରେ ସୋଡିୟମ ଗ୍ୟାସକୂ ସଂଶି ଷ୍ଠ କରି ରଖାଯାଇଥିଗ | 
ଏହି ସୋତିଯମ ଗ୍ୟାସକୂ ଇନ୍ଧନ ପକୋଷ୍ଠର୍ୁ ତ୍ତପୃଷ୍ଠର ୮୦ କି: ମି: ରୁ ୧୮୦ କି: ମି: ମଧ୍ୟରେ 
ଛଡାଯାରଥିୟ । ଏହାଦ୍ଵାର ଏହି ରକେଟର୍ୁ ଏକ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗର ବୃହଦାକାର ମଞ୍ଚ ବାହାରି 
॥ସିଦୀର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେମ । ତରତ ଗ୍ଵରୋଟି ସୃୂଚନାକେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଆ¬କନ୍ଯାକୂମାରୀ, 
ମରାଇଯାମାକୋଟା, କୋଡାଇକାନାଇର ଏବଂ କୋଟାୟାମ) ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଗ୍ଲିଥିଲା । 
ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ଵାଗ ବାୟୁମଶ୍ତଳର ଗତି, ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ମପାହୋଇ ପାରିଥିୟ ।! ସେ ସମଯରେ 
ବ୍ୟବତ୍ରତ ଏହି ଜାଳେଣି ଫ୍ରାନସ୍‌ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥାଦ୍ଧାର ମିଳିଥିଗ । ତାହା ପରେ ପରେ ଏହି 


୪୧ 
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ପରୀକ୍ଷାର ପୂନଗବ୍‌ରି ନିମିର ଗ୍ରରୋଟି ରକେଟ କ୍ଷେପଣ କଗଗସ ! ୧୯୬୫ ମସିହାରେ ଗରତୀୟ 
ଚୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦାଗ ପ୍ରସ୍ତୃତ ଢାଳେଣିଖସ୍ତ ବ୍ଯବହ୍ତ କଗଯାଇ , ସାଣ୍ଡାୟୂୁର ରକେଟ୍‌ କ୍ଷେପଣ 
କଗଗଇ ! ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତୀଂଶ ସମୂହ ଅହମଦାବାଦସ୍ଥିତ ଗବେଷଣାକେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଵାଗ ସତତ 
ହୋଇଥିସ । ଏହି ରଜେଟର ବିଶେଷତ୍ଵ ଥିସ ଏହି ଯେ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରଥିବା 
ବିଦ୍ୟୁତ କଣିକାର ଘନଚ୍ଧ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ପରିମାପ କରି ପାରିବ | 
କ୍କ ମ ଉପଶ,ଢ ବଙଡନକାରୀ ରକେଟ 

ଅନେଜ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ରକେଟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯତ୍ତପାତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଇ ! 
ପୂର୍ବ ଅିଞ୍ଚତାଗୂତିଜୂ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ୍ରଚ୍ରିମ ରପଗ୍ରହ ସହ ରକେଟ ଘସ୍ତୂତ 
କରିଦାଜୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ । ନୂତନ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ପର୍ଯାବସିତ କରି 
ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପଥମଥଅର ପାଇଲି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ସହ “ଆର୍ୟାରଟ” ନାମକ ଏକ 
ରଢେଟ କ୍ଷେପଣ କଗଇଥିଲେ ! 

ଏହି ଆର୍ଷାଉଟ୍ଟ ରଢେଟ ତିନୋଟି ବିଷଯ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଭିପ୍ତାୟ ନେଇ କ୍ଷେପଣ 
କଘଯାଇଥିଜ । ସେଗୁଡିକ ହେସ, ସୌର ଜଗତର ବିଛୁରିତ ହେଉଥିବା ରଞ୍ଚନ ରର୍ଶ୍ବର 
€ ×- ) ପରିମାପ, ଆଯନୋସ୍‌ଫିଯରର ନିଦିଷ୍ଠ କେତୋଟି ଗୁଣର ପରୀକ୍ଷା ଓ ଶେଷଟି 
ହେଇଛି, ସୌର ଜଗତରୁ ଅଶେଷ ରଶ୍ତି ବିକିରଣ ପଳିଯାର ଅନୁସନ୍ଧାନ । ସୌର ଢଗତଚଚର୍ତ ରଞ୍ଜନ 
ରଶ୍ମିର ବିଜୁରଣ ଘଢିଯାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଏକ ନୂତନ ଅଭିଯାନ କହିଲେ ଅତ୍ଯୁଭ୍ଥି ହେବନାହିଁ । 
ଏହା ଘଥମେ ୧୯୬୨ ମସିହାରେ ସୌରଜଗତରୁ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିସ ।! ଏହି ରଞ୍ଜନ ରର୍ଶ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ- 
ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସନ୍ଦେହରେ ପଢାଇଛି ! କାରଣ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବିଳୁରିତ ଏହି ରଣ୍ଡି ସୂର୍ଥାଠାରୁ ଆହୁରି 
ତେଜୀଯାନ ବୋଲି ଘ୍ତୀଯମାନ ହୁଏ | ଏହି ରକେଟ ସଂଲଗ୍ଧ କ୍ରର୍ତ୍ତ ମ ଉପଗ୍ରହଟିରେ ଦୁଇଗୋଟି 
ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯତ୍ର ଖଞ୍ଚା ଯାଇଥିସ ! ଗୋଟିଏ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ରକେଟ ଗୃବଳକ ଯନ୍ତରେ ଇରିଥିସ, 
ଯେଉିଥିରେ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ବିଜୁ ରିତ ହେଉଥିବା ଏକ ନିହ୍ଦିଷ୍ଠ ପକାରର ରଞ୍ଜନରଣଶ୍ମିଜୂ ସୂଗ୍ଵର ଦେଉଥିଲି । 
ଅନ୍ୟ ଏଜ ଦରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କ୍ଧର୍ଡ୍ତ ମ ଉପତ୍ରହର ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ଥିସ, ଯାହାଦ୍ଵାଗ ପଛନ୍ନଗବେ ସୌର 
ଜଗତରୁ ବିଜ୍‌ରିତ ରଞ୍ଚନରଶ୍ମିର ସନ୍ଧାନ କଗଇ ପାଚର୍ଧଥିସ । ଆମେରିକା-ପଞ୍ତୂତ କ୍ୃର୍ତ୍ତ ମ ଭପଗ୍ରହ 
ଯଦିଓ ୨ ର ୨୦ ଏ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଠ ରଞ୍ଚନରଶ୍ମିର ସୂଚନା ଦେବାକୁ କ୍ଷମ ହୋଇଥିସ, ତଥାପି ଆମ 
ଜରତ ତିଆରି କୃର୍ଡତ ମ ଭପଗ୍ରହ ୨ ରୁ ୧୦୦ Ke ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଠ ରଖ୍ମିର ସନ୍ଧାନ ଦେଇପାରିଛି । 
ଏହି ବିଛରିତ ରଞ୍ଜନରଣ୍ମି ଅନେକ ସମୟରେ ବେୈଚିତ୍ରୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ମହାଶୂନ୍ଯରେ ଥିବା 
ତାଗମାନେ କିତଳି ଏହି ପକାରର ରଞ୍ଚନରଣ୍ି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ଯ ବଡ କୌତୁହଳ ବିଷୟ ! 
ଅଶେଷ ଶଭ୍ରି-ବିଶିଷ୍ଠ ମହାଶୂନ୍ଯରେ ଦିଜରିତ ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ମିର ସ୍ଥକ୍ଧତ ଧର୍ମ ଓ ପ୍ତକ୍ସୃତିର ରହସ୍ୟ ଭେଦ 
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କରିବା ବତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ! ଏପରିକି ତିନିହଜାର ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଥିବା ନେବୂଇଁ 
ଚାରକାପଞ୍ତ୍ୁ ବିନୁରିତ ରଞ୍ଚନ ରଶ୍ମିର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ କୃର୍ତ୍ତ ମ ଭପଗ୍ରହ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଳି ପାରିଛି । 
ଆସ୍ନୋସଫିୟର ୧ 

ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବାୟୃସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍‌ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଲି ବହୁ 
ନୂତନ କୌଶଳ ବାହାର କଗଯାଇଛି । ପ୍ତଧାନତଃ “ଆୟନୋସଫିୟର” ସ୍ତରର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ଯ 
ବୃଝିବା ପାଇଁ ବିବିଧ ବ୍ଯବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଗଯାଇଛି । ସାଧୀରଣତଃ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଭକ୍ଷ୍ଯ 
ରଖି ଏହି ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଗଯାଇଥାଏ— 


୯କ? ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ସମୟରେ କିମତ୍ମା ରତୂର ପରିବର୍ଭନ ହେଲେ ତାପର 
ତାରତମ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏକ ପଧାନ ସମସ୍ୟା । ତାହାନ୍ଦଡ଼ା ଏହି ତାପର ଚାରତମ୍ଯ ସହିତ 
ବାୟୁ ସ୍ତର ଦୂରତୀର ସଂପର୍କ ନିର୍ଶୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଯ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ | 


(ଖ) ଗର ସମୟରେ ଦୂରଦୁୂଗନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାରକା ପୂଂଜର୍ ବିଜୁରିତ ଅଇଟ୍ରାଂ 
ଗଓଲେଟ୍‌ ରର୍ଣୁ (ାa-violet ray)ର ପରିମାପ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ | 


କୃତ୍ର ମ ଭପଗ୍ରହ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆୟନୋସ୍‌ଫିୟଯର ସଂପର୍କରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା ଗୁଲିଛି ¦ 
ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କଣିକୀର ପରିମାଣ ଓ ତାହାର ବ୍ୟାହ୍ି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ 
ଗବେଷଣା ଆହୁରି ତତ୍ର ହୋଇଛି । ଏତଦ୍‌ଭିନ୍ନ ଏହି ସ୍ତରରେ ଭଦ୍ଢାନ ଓ ଅମ ଜାନ ଅଣୂର 
ପରିମାଣ ନିର୍ଶଚାରଣ କରିବା ପାଇଲି ଚେଷ୍ଟା ଗୃଲିଛି । କୃତିମ ଉପଗ୍ରହରେ ଖଞ୍ଚା ଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ 
ଯନ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଜୁରିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପକାର ରର୍ଶବ ର ସଠିଜ୍‌ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ 
ସକ୍ଷମ ହୋଲପାରିଛି । ଆମ ଗରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରକେଟରେ ପଠାଯାଉଥିବା କୃର୍ତମ ଉପଗ୍ରହ ସାୟ 
୧୧୨୦ ଠାର୍ସ ୧୩୪୦ ଆଂଗଷ୍ଟମ ୯A”) ପରିମାପର ଅଇଟ୍ରାତଓଇେଟ ରଶ୍ତିକୂ ସୂଗ୍ଵଇ ଦେଉଛି ଏବଂ 
ତହି” ସଙ୍େ ସଙ୍ଗେ ବାୟୂ ମଣ୍ଡ ଳସ୍ଥିତ ଲିମନ-ଆଇଫା ବିକିରଣକୁ € |/mon-alpha radiation ) 
ମଧ୍ୟ ସୂଗ୍ଵଇ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ଯ କରୁଛି । 
ନିଉଟନ ଓ ଚାମା ରଶ୍ଶ୍ୁ` 

ମହାଶୂନ୍ଯ ମଧ୍ୟରେ ନିଭଟ୍ରନ ଓ ଗାମା ରଣ୍ି ବିଛୁରଣ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ଯ ମିଳି 
ପାରିଛି । ଏହି ପଗଘବଶାଜୀ ରଣ୍ତିର ଭତ୍ସ ଯେ ସୃର୍ଯା ଏହା ମଧ୍ଯ ପରୀକ୍ଷା କଗଯାଇ ପାରିଛି । 
କେଖି ଶଢ୍ଧିବିଶିଷ୍ଟ ନିଭଟ୍ରନ ଓ ଗାମା ରଣ୍ଡି ଦିଳୁରଣ ହେଉଅଛି, ତାହାର ସଠିକତା ନିର୍ଶୟ 
ପାରି ବୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି । ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ୧୦ର୍ର ୫୦୦ Mev ଶକ୍ତିର 
ନିଉଟନ ମାପିବାର କୌଶଳ ବାହାର କରଯାଇଛି । ତାହାଛଡ଼ା ୦ଂ୨ରୁ ୨୦ Mv ଶକ୍ରିଦିଶ୍ରିଷ୍ଟ 


୪୩ 
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ଗାମା ରଣ୍ତିର ମାପ ମଧ୍ଯ କରିବାର ପଣାଳୀ ଭତ୍ତାବନ କରଯାଇ ପାରିଛି । ଏହି ଗାମା ରଣ୍ଡି 
ଓ ନିରଟ୍ରନ କଣିକାଗୂଡ଼ିକ ସାଧାରଣଚଃ ର୍କୃବ Neutra!) । ତେଣ୍ଡୁ ସେମାନେ ପଥିବୀର 
ଚୁମମକୀୟ କ୍ଷେତ (Magnetic field) ଦାଗ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହଁ । ତେଣ୍ଡ୍‌ ଏମାନେ ସୂର୍ଯର୍ନ 
ସିଧାସଜଖ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୂ ବିଛୁରିତ ହୁଅନ୍ତି । ସୃର୍ଯା ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ବରେ ଏକ ଗସାୟନିକ 
ଘଳିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହି ଗାମା ରଣ୍ତି ଓ ନିଉଟ୍ରନ ବିଜୁରଣ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ତାହାର ବିଷଦ 
ଅନୁଧ୍ୟାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଏହି ଦୁଇଟି ରଣ୍୍ତି ବ୍ଯତୀତ ସୃର୍ଯାଠାରୁ ମଧ୍ଯ ଆହୁରି 
ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ତଚ୍ଛନ୍ନ ଶଳ୍ିର ସୃର୍ଷ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକି ମହାଶୂନ୍ଯରେ ବିଜୁରଣ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ 


କଗଯାଇଛି ! 


ମନହାଶୂନ୍ଯରେ ରକେଟ 


ଭ୍ୃପ୍ୃଷ୍ଠର୍ୁ ୬୦ ଠାରୁ ୯୦ କି: ମି: ଭଚତାରେ ଥିବା ବାୟୂମଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟରେ ରଣାମୂକ କଣିକା 
(electron) ତଥା ଅମୃଜାନର ଘରାନଚୁ ପରିମାପ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରକେଟରେ କଗଯାଇଥାଏ । 
ଏହାଦ୍ଵାଗ ଚୁମ୍ମକୀୟ ବିଷୁବରେଖାର ସମୀପବର୍ରୀ ଡି-ଅଞ୍ଚଳ (D -୮୧giଠ୩) ର ଅନେକ ତଥ୍ୟ 
ଜାଣିହୁଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ରକେଟ ଠିକ୍‌ ସୂର୍ଯୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷେପଣ କଗଯାଇଥାଏ | ଠିକ୍‌ 
ସୂର୍ଯୋଦୟ ସମୟରେ ରକେଟ ଆୟଯନୋସ୍‌ଫିୟର ମଧ୍ୟରେ ପବେଶ କରେ ! ଆୟନୋସ୍‌ଫିଯର 
ଜଣିକା ସମୂହ ସୂର୍ାରଶ୍ତିରେ ଏକ ଝଲକ ସୃଷ୍ଠି କରିଥାଏ ! ଏହାର ଏକ ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ଅନୁ- 
ଶୀଚନ ମଧ୍ଯ ରକେଟ ସହିଚ ସଂପୃକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଧାଗ ସଂପାଦନ କରଗଯାଏ ! ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ସ୍ତର 
ମଧ୍ୟରେ ବେତାର ତରଙ୍ଗର ଶୋଷଣ absorption) ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଗଯିବାର 
ଘଟଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ! ଏଥିପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ୫୫ କି : ମି : ଉଛଚତୀରେ ଏଥିରେ ୭ ମଁ ଟର ଆକାରର 
ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଟିନା (antenna)ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରଯାଇଥାଏ । ବାୟୁମଣ୍ଡକ ଭେଦକରି ରକେଟ 
ମହାଶୂନ୍ଯୟରେ ଗତି କସବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରମାନଙ୍କରେ ଏହାର ସିିତିକୂ ପର୍ଯାବେକ୍ଷଣ କରିବାପାଇଁ 
ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ମାଭଣ୍ଟଆବୁ ଓ ତିରୃଚିଗପଛିର ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଗଯାଇଅଛି । 


= = 


ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ୭୦ ଠାର୍ର ୯୦ ଜି : ମି : ଉଚଛଚତାରେ ଥିବା ଆୟନସ୍ଫିୟରର ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍‌ଜାନ 
ଅଣୁଦ୍ଧାଗ ରଶ୍ତି ବିକିରଣ ପଢ୍ଚିୟାକୁ ୧୨୧୬ ଅଙ୍ଗଷ୍ଟମ ^°) ପରୀକ୍ଷା କଗଯାଇଅଛି । ଏହା ବାୟୁ 
ସ୍ତରରେ ଧନାମ୍ବକ କଣିକା ଦ୍ଵାଗ ଭପୂଜୁଥିବା ତାପର ପରିମାପ ମଧ୍ଯ କଗଯାଇ ପାରିଛି । 
ମାଗ୍ନେଟୋମିଟର € magnetometer )ଯନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଦାହର 
ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ଯ ହୋଇ ପାରିଛି । ରକେଟରେ ଟ୍ରାଇମିଆଇଲ ଆଲୁମିନିୟମ ବାଷ୍ଏ Trimethyl- 
aluminium Vapournବ୍ୟବହାର କରି ରତ୍ତିକାଜରେ ବାୟୁମ୍ଡଳ ମଧ୍ଯରେ ପବନ ଗତିର 


୪୪ ® 
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ମାପ ମଧ୍ଯ କରଯାଇଛି । ଇଜାର € Lଷ୮ ୬ ପଦତି ଦ୍ଵାଗ ବାୟୁମଶ୍ଡଳର ଆହୁରି ଅନୈକି 
ଯ଼ଚାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରିକନ୍ତ୍ରନା କଗଯାଇଅଛି । ବିଷୁବରେଖାର ଠିକ୍‌ ଉଦ୍ଧ୍‌୍‌ରେ 
ଥିବା ଆୟନସ୍‌ଫିଯରର ପଣ୍ତିତିକୁ ଭଇଗବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କୃତ୍ରିମ 
ଉପଗ୍ରହ ପେରଣ ମଧ୍ୟ କଗହୋଇଛି | ଏ. ଟି. ଏସ୍‌.-୬ € ATS-6 ୨ନାମକ କୃତ୍ରିମ ଉପସ୍ରହ 
କେବଳ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିସ । ଶୀହରିକୋଟାଠାରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ଵୀପପୂଂଚ ମଧ୍ଯରେ 
ବୀୟୂମଶ୍ଡଳରେ ଥିବା “ଇଲେକ୍‌ଟେ,।ମାଗ୍ନେଟିକ ତରଙ୍ଗର” (Electro magnetic waves) 
ବିଶଦ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ମଧ୍ଯ ପରିକଳ୍ତନା ରହିଛି, କାରଣ ଏହାଦ୍ଵାଗ ଆୟନୋସ୍‌ଫିୟରର 
ଘକ୍ସତି ସମ୍ଭନ୍ଧରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳି ପାରିବ । 


ବମ୍ମେସ୍ଥିତ ଟାଟା ମୌଳିକ ଗବେଷଣା ସଂସା CTata Institute of Fundamental 
Research) ଦ୍ଵାରୀ ଏକ ନୃତନ ଧରଣର ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି । ୧୯୫୯ 
ମସିହା ଠାରୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାଦ୍ଵାରା ବେଲୁନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରକ୍ୃତି ସମ୍ନ୍ଧରେ ଅନେକ 
ପରୀକ୍ଷା ଗ୍ବରିଛି । ସାଧାରଣତଃ ଚୁମ୍ମକୀୟ ବିଷ୍ଣବ ରେଖା € Magnetic equator ) 
ନିକଟରେ ଥିବା ବାୟୁ ମଶ୍ଡତଳ ମଧ୍ଯରେ ମହାଜାଗତିକ ରଶ୍ମିର ୯(୯୦m୯ ୮୫) ବିଛୂରଣକୁ 
ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଏକ ଗୃରୁତ୍‌ପୂର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟ । ତେଣୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାର 
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବାୟ ମଶ୍ଡଜକୂ ବେଲୁନ ସଇଗ୍ଵ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପଠାଇ 
ଥାଆନ୍ତି । ବାୟୂୁମଶ୍ତନରେ ଏହି ବେଲୁନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସଂପନ୍ନ କଣିକା ସମୂହର ବିଛୁରଣ 
ଘଟାଇ ଥାଆନ୍ତି । ଚାହାଦ୍ଵାଗ ମହାଜାଗତିକ ରର୍ଶ୍ବର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା ସହଜସାଧ୍ୟ 
ହୁଏ । ହାଇଦ୍ରାବାଦକୂ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭପଯୁସ୍ତ ସ୍ଥାନରୂପେ ବଳା ଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା 
ବୁମ୍ମକୀଯ ବିଷ୍ୁବରେଖାର ସମ୍ୀପବରି ହୋଇଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚଶଲ୍ତି-ସଂପନ୍ତ କଣିକାସମୂହ ସହଜରେ 
ଏଠାକୁ ଗତି କରିପାରିବ । 

ରଜ ବାୟୂମଶ୍ଡଳକୁ ବେଲୁନ ପଠାଇବାରେ ମଧ୍ଯ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ତି ହୋଇଥିଲା ! ଭୃପୃଷ୍ଠର 
ଖୁବ୍‌ ଭଚଚରେ ଯେଉଁଠାରେ ଚାପ ମାତ୍ରାର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ; ସେଠାରେ ବେଲୁନରେ ବ୍ୟବହାର କରା- 
ଯାଇଥିବା ପୁାଶ୍ଟିକ୍‌ ସୃତାଗୃଡ଼ିକ ଟାଣ ହେଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଛିଡ଼ିଯାଏ | ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃୂର କରିବା 
ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସାଂଶ୍ଲେଷିକ ପଦ୍ଧତିର ପଲିମର ସୂଚ। ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି 
ବେଲୁନଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠଠାରୁ ପାୟ ୩୭ କି: ମି : ଉପରେ ୮ ଘଣ୍ଡା। ସମୟ ଧରି ଭଡ଼ି ପାରିବାଜୁ 
ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ବେଲୁନ ସଂଲଗ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସମୂହ ସ୍‌ର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଳୂରିତ ନିୟୁଟ୍ରନ 
ରଶ୍ମି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କର୍ଧଥିବା ମହାଜାଗତିକ ରଶ୍ମିକୁ ସୂଗ୍‌ର୍ୁରୂପେ ଅନୁଧ୍ୟାନ 
କରିବାଜୁୂ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଛି । 


୪୫ 
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ଆଠ 
ଥାର୍ସଘଏଭ୍‌ଙ୍ଗ ଓ ଡା'ର ପରବର୍ତୀ କୃର୍ଡ୍ତ ମ ଉପଗ୍ରହ 


ଆଗକାଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ଆର୍ଯ୍ୟରଟ୍ଟ ନାମରେ ଜଣେ ବିଦଵାନ୍‌ ଓ ସୂପଶ୍ତିତ ବ୍ୟଭ୍ତି ଥିଲେ | 
ସେ ଜଣେ ମହାନ ଗଣିତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ | ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗ୍ରହ ଓ ଉପଗହ ଆଦି ଚଜନକୁ ସେ 
ଭଲ ପେ ଗଣନା କରି ପାରିଥିଲେ ! ତାଙ୍କରି ନାମଜୂ ସରଣ ରଖିବା ପାଇଲି ରାରଚରେ ରକେଟ 


ନୌକା ଓ ତାର୍‌ କ ଧାରଣା : ଚ୍ୟୋଚିବିଜ୍ଞାନୀ ଆର୍ଯ୍ୟରଟ୍ଚ ନୌକାରେ ବସି ନଦୀ ତୀରବର୍ଭୀ 
ତଗୃହାବଳୀର ଆଯାତଃ ଗତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ବେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଦୟ ହୁଏ ପୃଥିବୀର ଆବନ 
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ୍ର ଚିନ୍ତା 


୪୬୭ 


ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟରଚ୍ଂ ନାମକ ଏକ କୃତ୍ରିମ ରପଗହ ପ୍ରଥମେ ମହାଶୂନ୍ୟକୂ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ | 
ଏହି ପ୍ରଥମ କୃର୍ତ ମ ଭପଗ୍ରହଛୁର ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର କରି 
ଅଶେଷ କୃଚିତୃ ହାସଇ କରି ପାରିଥିଲେ ! ଏହି କୃର୍ଚମ ଉପଗ୍ରହର ପ୍ରସ୍ତତି ପ୍ରଣାଳୀ, ବ୍ୟବହୃତ 
ଯନ୍ାଂଶମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ରକେଟର ବିବିଧ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କେବଳ ଭାରତୀଯ ବୈଜ୍ଞାନିକ- 
ମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ କରାଯାଇଥିଲା ! 


ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟ ଭଟ୍ଟ ୧୯୭୫ ମସିହା ୧୯ ତାରିଖ ଦିନ ସୋଭିଏତ୍‌ ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତତ କ୍ଷେପଣ ଘାଟିରୁ 
ପେରଣ କରାଯାଇଥିଲା | ଏହି ଭପଗ୍ରହଟି ଯେତେଦିନ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ପୂରିବା ପାରି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ 
କରାଯାଇଥିଇ, ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଛଅ ମାସ ଅଧିକ ସମୟ ରହି ପାରିଥିଜ । ଭାରତର 
ରକେଟ କ୍ଷେପଣ ଘାଟିର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଜମ୍ମ ଘଟିବାରୁ ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟରଟ୍” ସୋଭିଏତ୍‌ ଦେଶର ଏକ 
କ୍ଷେପଣ ଘାଟିରୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇରି ମଧ୍ଯ ଆଗରୁ ୧୯୭୨ ମସିହାରେ 
ରଖିଆ ସହିତ ଆମର ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି ସଂପାଦିତ ହୋରଥିଇ । 


ବାଙ୍ଗାଇେର ନିକଟବର୍ଭୀ “ପୀନ୍ୟାଂ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଗା” । ଏହି ନୋଟ 
ଗା” ଟିରେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏକର୍ତ୍ର ତ ହୋଇ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ର୍ତ୍ତ ମ ଭପଗ୍ରହ 
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୂ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଅନେକ 
ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କଳ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଲେ |! ଏହିଠାରେ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର 
ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କାମ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଗ୍ରଲିହ । ଏହା 
ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମ୍‌ ଖୀନ ହେବାକୁ କେତେଦୂର କ୍ଷମ, ତାହାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଲି ଏକ 
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଗଳ | ସେହି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବାୟସ୍ତରର ଗ୍ରପ, ତାପ, 
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଗ । ବାୟୁ 
ସଂଘର୍ଷ-ଜନିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବୀ ପାଇି କୃତିମ ଉପଗ୍ରହଟିକୁ ବାଂଗାସେରସିତ ଜବୋରେ- 
ଟେରୀରେ ଭଲରୂପେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଜ । ପଥିବୀର ସର୍ବ ବୃହତ୍‌ ଓ ଓଜନିଆ ପ୍ରାୟ ୩୬୦ 
କି: ଗର: ଓଡନର କୃତିମ ଭପଗ୍ରହକୁ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଞଉି କ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲ | 
ଏହା ଯେ କେବଳ ଓଜନିଆ ତାହା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୃନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସମାବେଶ 
ହୋଇଥିଇ ! 


ସାଧାରଣତଃ କୃତିମ ଉପଗ୍ରହଟିର ଭିତର ଅଂଶ ଏକ ନିର୍ଦ ଷ୍ଟ ତାପ ମାତ୍ରୀରେ ରହିବା ବିଧେୟ ; 
ନିନ୍ତ ଏହା ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବାୟୁ ସ୍ତରରେ ଗତିକସ୍ମ ସମୟରେ ଏହାର ରପରି ଭାଗର ତାପ 


୪୭ 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


ମାଡ଼ାର ଚାରଚମ୍ୟ ୧୦୦ନ୍ଦିଗୁ` ସେକ୍ଟିଗ୍ରେତ୍‌ ଠାରୁ ୬୦୮ ଢ଼ିର୍ଗ୍‌ ସେଣ୍ପି ଗ୍ରେଡ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ 1 କୃତିମ 
ଉପଗ୍ରହର ଭିତର ଅଂଶର ଚାପ ମାତ୍ରା ଅଚି ବେଶୀରେ ୦ ଡ଼ିତ୍ନି ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେତ ଠାରୁ ୧୦୦ ଡ଼ିର୍ଚ୍ର ସେଣ୍ଟି 
ରେଡ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କ୍ଵର୍ତ୍ମ ରପିଗ୍ରହର ବହିରୀଂଶରେ ଏକ 
ପ୍ରଜାରର ରଙ୍ଗ ପ୍ରଲେପନ କରାଯାଇଥିଲ ! ଚାହାନଡ଼ା, ଏହି ରିତର ଅଂଶର ତାପ ମାତ୍ରା ଚାରତମ୍ୟକୁ 
ମଧ୍ୟ କଂପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ତୃପଷ୍ଠଠାରୁ ଜାଣିପାରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ! 


ଗରତର ପଥମ ଭପଗ୍ରହ ଆର୍ଯାରଟ୍ର 


କ୍ରମ ¦ଭପଗ୍ରହର ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ କେଚୋଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍‌ର୍ଯ୍ୟ 
ରଣ୍ଜିର୍ୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିସ | ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରୀୟ ୪୫ ଓ୍ୟାଟ୍‌ 
ଶଳ୍ଚିର ବିଦ୍ୟୁତ ଶଳ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଶଳ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍‌ର୍ତ୍ତ ମ ଉପଗ୍ରହରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ` 
ଯଷ୍ପାତି ପରିବ ଳିତ ହେଉଥିସ । ଯଦି ଏହି କୃତ୍ରିମ ଭପଗ୍ରହଟି ଛାୟା ବହୁଜ (Shadow) ଅ2ବା[ 
ସର୍ଯ୍ୟରଣ୍ଡି ବିହୀନ ଜୌଣସି ସ୍ତର ଦେଇଯାଏ, ତେବେ ଚହିଁ ମଧ୍ୟରେଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗଳିତ 
କରିବା. ପାଲି ନିଢେଇ-କାଡ଼ମିଯମବ୍ୟାଟେରୀର ୯ Nickel- Cadmium’ Batteries) ମଧ୍ୟ 
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ଆର୍ଯଭଙ୍ଟର କକ୍ଷ 


ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଗ ! ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ କୃତ୍ରିମ ଭପଗ୍ରହ 
ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ରତିହତ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଯତ୍ର ପାତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ଵଳିତ କରିବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ତି କର୍ପନଥିୟ । 
ଏହି କୃତ୍ରିମ ଭପତ୍ରହଟି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ୫୦ଟି କକ୍ଷରେ ପରିଭ୍ରମଣ କସ ପରେ ଏହା 
ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବଗହରେ ବ୍ୟତିଛମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇ | ଚେଣୂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚିନି ଗୋଟି 
ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଛତିରେ ବ୍ୟାହତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଇ । କୃତ୍ରିମ ଭପତ୍ରହର ଅନ୍ୟ ଯତସ୍ତପାତିଗୂଡ଼ିକର 
ସୁରକ୍ଷା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ ରଖିବା ପାଲି ଏହି ତିନୋଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ସଂପର୍ଶରୂପେ 
ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ହୋଇଥିଘ । 


ଏହି କୃତ ମ ରପଗ୍ରହର ବିଶେଷତ୍ଵ ଏହି ଯେ ଏହା ଏଜ ନିହ୍ଦଷ୍ଟ ଗତିରେ ପଥିବୀ ପରିଳ୍ପମା 
କରି ପାରିଥିଛ । ଯଦି ଏହି ଗତିର କୌଣସି ତାରଚମ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଅନ୍ତା। ଚେବେ ତାହା 
ହୁଏତ ବାୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଧ୍ୃଂସ ପାଳଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଆତ୍ତା । କୃର୍ତ ମ ଭପତ୍ରହର ଏକ 
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ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ବେଗରେ ପରିଳୁମଣ କେବଳ ଚାହାର ସଫଳ ବାୟୁ ଅପସାରଣ ପ୍ରର୍କ୍ତ ଯା ଉପରେ ନିର୍ଭର 
କରୁଥିଲ । ଯେତେବେଳେ ରକେଟଟି ଏକ ନିହଦିଷ୍ଠ କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗସ, ସେତେବେଳେ କ୍ର୍ଦ ମ 
ଭପଗ୍ରହଟି ଆପେ ଆପେ ଚାହାଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗମ୍ମ ଏବଂ ଏହା ଅବିତଳିତ ରହି ସେହି ପୂର୍ବବେଗରେ 
ପରିଢ୍ମଣ ଆରମ୍ଭ କଳ ; କିରୁ ଫ୍ଥିବୀର ଚୃମକୀୟ ଶଳ୍ତି ଯୋଗୁଁ କୁମେ କ୍ରମେ ବ୍ଵର୍ତ୍ତ ମ ଭପଗ୍ରହର 
ବେଗ ଧିମେଇ ଗଜ | ସେଥି ପାଇଁ ସୂଚନା କେନ୍ଦର ନିଦେଶ କମେ କୃର୍ତ୍ ମ ଭପଗ୍ରହର ବାୟ୍ଧ ନିଷ୍କାସନ 
ଢ୍ଵାରଗୂଡ଼ିକ ଭନ୍ଧ ତ୍ତ ହୋଇଗସ । ଚାହାଦ୍ଵାରୀ ଏହାର ବେଗ ପୂଣି ବିଯାଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ପରିଳମଣ 
କରିବାଜୁ ସକ୍ଷମ ହେସ । 


ଗରତୀୟଯ ଇଞ୍ଚ ନିଅରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାଗ ନିମିତ ଏକ ଆଣ୍ଟଂନା ଆଶ୍ରାଚୀତ ଗବେ ଭର 
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ଏହି କୃର୍ତ୍ତ'ଂମ ଉପଗ୍ରହ “ଆର୍ଯ୍ୟରଙ୍ଗ? ପ୍ରେରଣରେ ଯେଉି ଅତୂଚପୂର୍ବ ସଫଳଵା ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ 
ମାନେ ଅର୍ଜନ କଲେ ତାହା ଉବିଷ୍ୟତ ପାଇି ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇସ ! ପୃଥିବୀ ଓ ସ୍ର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 
ବିଭିତ୍ନ ଅବସିଚି ଭପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କ୍ର୍ତ୍ତ ମ ଭପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ & 
ତେଣୁ ଏହା ଭପରେ ସ୍‌ର୍୍ୟ ତାପର ତାରତମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ବିଧେୟ 1! ଏହି ଡାପ ତାରତମ୍ୟକୁ 
ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ୍ତ ମ ଭପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ ପୂର୍ବର ହିସାବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରେରଣ 
ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ବୋଲି ଜଣୀା ପଡ଼ିଥିଇ । ଏହି ନିରର୍ଵ୍‌ଲ ହିସାବ ରଦିଷ୍ୟଚ ରକେଟ ବିଜ୍ଞାନ 
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ କହିଲେ ଅତ୍୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ତାହାଛଡ଼ା ପଥଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର 
ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦେଶକ ଗର୍ତ ମ ଇପଗ୍ରହ ସୃଗ୍ନରୂରୂପେ ସଂପାଦନ କରି ପାର୍ୁଥିଲ । ଯାହା ଆମ 
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶାକରି ପାରିନଥିଲେ, ତାହା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଫ ଳକାମୀ ହୋର ପାରିଥିଲେ । 
ଭାରତୀୟ ବୈଞ୍ାନିକମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ବାଂଗାଳେର ଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୂନିକ୍ତ 
“ଜ୍ରଟ୍ରୋଇ ରୂମ୍‌”ର ପରିକଳ୍ତନା ଵରି ସେଠାରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ପାରିଲେ । 
ତାହାଛଡ଼ା ଭାରଚୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମସ୍ତୋଭିତ “ବିୟରସ୍‌ ଇେକ ଷ୍ଟେସନ” ( Bears Lake 
Station) ରେ କୃ୍ତଂମ ଭପଗଚ୍ରହଟିକୁ ନି ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଇ ତାହାର ପରିକ୍ରମଣକୁ ସୂଗ୍ନରୃରୂପେ 
ପରିରଗ୍ଵଳିତ କରିଥିଲେ ! ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗଣିତ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ହିସାବ କରି କୃର୍ତ୍ତ ମ ଭପଗ୍ରହର 
ଅବସ୍ଥିତି କଳନା କରଥିଲେ | ଭତପୃଷ୍ଠର୍ର କ୍ଵର୍ଟ ମ ଭପଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥିତିର ହିସାବ ଏ ଭଳି ସଠିକ୍‌ ଥିସ ଯେ 
ଏକ କି: ମି: ଚାରତମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କୃର୍ତମ ଭପର୍ରହର 
ଗତିର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ର୍ପେ କରାଯାଇ ପାରୂଥିୟ । ଏପରିକି ଏହି ବେଗ ହିସାବର ତାରତମ୍ୟ 
ଏକ ସେକେସ୍ତରେ ୩୦ ମି: ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହି ପାରିଥିଜ ! ଯେତେବେଳେ କୃତ ମ ଭପଗ୍ରହଟି ଏକ 
ସେକେଶ୍ଡରେ ୮,୦୦୦ ମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିରୂଥିଲ, ସେତେବେଳେ ଏହି ୩୦ ମି: ହିସାବର 
ଚାରତମ୍ୟ ଅତି ନ୍ୟୁନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ଏହା ନିର୍ଶତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନୀ- 
ମାନଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ କୃତିତୃ ¦! କୃର୍ତ୍ମ ଉପର୍ରହଟି ପରିକ୍ରମଣ କହବେଳେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ କକ୍ଷ 
ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ଵରିପାଖରେ ରୁରୁଥାଏ ! ତେଣୁ କର୍ତ୍ତ ମ ଭପଗ୍ରହଟି ଗୋଟିଏ କକ୍ଷର୍ତ ଅନ୍ୟ କକ୍ଷକୁ 
ଗତି କରୂଥାଏ । ଏଭଳି କକ୍ଷ ପରିବର୍ରଗନ ସମଯରେ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ଭୀ କକ୍ଷର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 
୨,୫୦୦ କି; ମି; ହୋଇଥାଏ । ପ୍ଥିବୀର ଚୁସକୀୟ ଶକ୍ତି ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅନେକ ଜିଛି ପ୍ରତିରୋଧ 
ଶଲି ମଧ୍ୟ କ୍‌ର୍ଚ ମ ଭପଗ୍ରହର ଗତି ଓ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ରନ କରିପାରିନାହିଁ । ଏହା ଏକ ବୃଭାଢକାର 
କକ୍ଷରେ ବିଷୁବ ରେଖାରୁ ୫୧ଡ଼ିର୍ତ୍ର କୋଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥାଏ | ବିଷୁବ ରେଖାକୁ 
କେନ୍ଦ୍ରକରି କୃର୍ଚ୍ମ ଭପଗ୍ରହର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ସଠିକ ରୂପେ କଳନା କରାଯାଇ ପାରିଥିଗ । ଗାଣତିକ 
ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗରେ ଯେଉି ହିସାବ ନିକାଶ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟ ସମତୁଇ ହୋଇ 
ପାରିଥିଛ ଓ ସମୟ ସମୟରେ ଏହାର ତାରତମ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧ଡ଼ିର୍ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । 
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#ହରିକୋଙ୍ଜାଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲି । ଏହିଠାରେ ନତନ 
ଧରଣର ସୂଚନା ପରିବାହଜ ଯଞମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲଛ । ଏହାକୁ “ଯ଼ାଗୀ-ଆଣିନା” ୯Yagi- 
Antenna) ବୋଲି କୁହାଯାଏ ! କ୍ତ ମ ଉପଗ୍ରହ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ୨,୫୦୦ କି: ମି: ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 
ଏହି ଯତ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମିଳ ପାର୍ୂଥିଛ । କ୍ର୍ତ୍ତ ମ ଭପଗ୍ରହ 
ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍‌ ବଳଯତ୍ତ ୫ଡ଼ିର୍୍ର କୋଣ କରି ଅବସ୍ଥାନ କର୍ୁଥିମ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି 
ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହାକୁ ନିଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ପାରୃଥିୟ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରର 
“ଯ଼ାଗୀ-ଆଣ୍ଟିନାଂ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଏକ ସଫଳ କୃତିଟ୍ଟ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ମହାଶୂନ୍ୟରେ କୃ ମ 
ଇପଗହର ଯେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ସଠିକ ସୂଚନା ଦେବାରେ ବ୍ୟଚିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଗ | 
ଏବ ଯାସକ କୌଶଳର ଅବଲମ୍ବନରେ କ୍ଧ ଜମ ଉପଗ୍ରହ ଭୂପୃଷ୍ଣର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିର୍ନ'ଲ (Signal) 
ବେଇ ପାରୁଥିଲା ଏବଂ ଚତଦନୂସାରେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ସିଗ୍‌୍ନାଇର ତ୍ଲାରୀ ସଚନା 
ପାଠାଯାଇ ପାର୍ତଥିମ । ଏହି ଭତତୟ ପାର୍ଶ ରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସିଗ୍ନାଲର ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଭପରେ 
କ୍ତ ମ ଉପଗ୍ରହର ଦୃରତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରାଯାଇ ପାରୃଥିଗ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେ . 
କୃର୍ତ୍ତ ମ ଉପଗ୍ରହ ପଠାଉଥିବା ସିର୍ନାଇ ରର୍ଣ୍ଧ ତଚେକର୍ଦ୍ଧବ ଯତାର ବ୍ୟଚିକ୍ରମ € Change in 
frequency) ଭପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଗଚିର ହିସାବ (Velocity) କରି ପାରିବା 
ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଛ । ଏହାକୁ “ତପ୍‌ଇର ପ୍ରଣାଳୀ” (Doppler System) ବୋଲି 
କୂହାଯାଏ ! ତାହାଛଡ଼ା, ଏହି କୃର୍ତ୍ତ ମ ଉପଗ୍ରହ ବିଷୁବ ରେଖାର କେତେ ଡିର୍୍ରଂକୋଣ କରି 
ପରିକ୍ରମଣ କରଛି, ତାହାର ହିସାବ ମଧ୍ଯ କରି ହେଉଥିଜ । ଯାହା ଆଶ୍ରୀ କରାଯାଇନଥିଇ 
ସେଇଭଳି ଅନେକ କୌତୁୂହଳପ୍ୃଦ ଘଟଣାମାନ ମଧ୍ଯ ପରିଇକଯିତ ହୋଇଥିଲ୍ଡ 
ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଇ ।! ଏହିପରି ବହୁ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଚତାକୁ 
ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଦ୍ବିତୀୟ କ୍ର୍ଟତ ମ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ 
ରିବା ପାଲି ପ୍ରୟଯାସ1 ହୋଇଛର୍ତି । ରାରତୀୟ ଉପ-ମହାଦେଶରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସନ୍ଧାନ 
ଏହି କୃର୍ତ୍ତ ମ ଭପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଚେଣ୍ଡ୍‌ ଏହା ପରିକ୍ରମଣ ସମଯରେ ଯେଇଉଳି ସଗ୍ରର୍ଧରୂପେ 
ର୍‌ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର ନେଇ ପାରିବ, ତାହାର ଏକ ପରିକନ୍ଧନା କରାଯାଇଛି । ଏହି 
ଦ୍ବିତୀୟ କରତ ମ ଭପତ୍ରହର ଗତି ଏ ଇଳି ଭାବରେ ହ୍ଥିର ରହିବା ଉଚିତ ଯେପରିକି ଭ୍‌ ପୃଷ୍ଠର ଫଟୋ ନେବା 
ସମୟରେ ଚାହା ସମତା ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ କୌଣସି ଅଂଶ ଫଟୋ ପରିସର ବାହାରେ ରହିବ 
ନାହିଁ ¦ 


ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟହିଁ ଆମ ଦେଶର କୃର୍ତମ ଉପଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆଣି ଦେଇଛି | 
ମହାଖୁନ୍ୟ ଅଭିଯାନ ପାଲି ଯେଭି ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପ୍ରଯୋଜନ ଅଛି, ତାହାର 


୫୨ 
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ପ୍ରସ୍ତୃତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଣର କାରଖାନାଗ୍ୁତ୍ଦିକରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ତାହାଦ୍ଧାରୀ ଆମ 


ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମନରେ ¿ ଆମ୍‌:ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅହୁରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର 
ହେବାପାଲି ତସ୍ାହ ପାଇ ପାର୍ୂଛରି । 


ଅନେକସେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରି, ତରତ କାହିଁକି ମହାଶୂନ୍ୟ ଅଭିଯାନ ପାଲି ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ? ଏହାର 
ଉରର ଅତି ସରଳ ! କୃର୍ତ୍ତ ମ ଭପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ ପଛରେ ଆମ ଦେଶର ଭଳ ଷ୍ଠ କାରୀଗରୀ 
ବିଦ୍ୟାର ଘ୍ଗାଢ଼ ୍ତଚେଷ୍ଟା ନିହିତ ଅଛି । ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୂନିକ ଯାଉଁ କ କୌଶଳ 
ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ କଗଯର ହୋ ଇପାରିଛି । ଏହି କୃତ୍ରମ ଭପରଚ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅମେ 
ଆମଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ମୃତିକା ଏବଂ ତା'ର ଧର୍ମ ଓ ପ୍ତକ୍ସତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ଜ୍ଞାନ 
ଆହରଣ କରିବାଜୂ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଛୁ । ରୃପୃଷ୍ଠର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ଥିବା ଜଳଗଶିର ସଧାନ 
ଓ ତାର ପରିବ୍ୟା୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ୍ଵର୍ତ୍ତ ମ ଉପଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି । ଚାହାଛତା ଇରତଭଳି 
ଏକ ସ୍ପବିସ୍ତ ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମଯରେ ଫସଲ ଆଦି ବିବିଧ ଶସ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ 
ନିର୍ଭର ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଏହି କ୍ର୍ତ୍ତ ମ ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ଵାଘ ସମ୍ଭବ ! ଏପରିକି ଦେଶର ନୀତି ନିୟାମକମାନେ 
ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଶସ୍ୟ ଭତ୍ଘାଦନ ବିଷୟରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ସଗହ କରି ପାରୁନି । ତାହାନଛଚା 
ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ନାନାପ୍ତକାର କୀଟଦ୍ଧାରଗ ଗେଗାଜାତ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଗ୍ଵଷୀ 
ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ର୍ଟ ମ ଭପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଘଳରେ ଳାଣିହୁଏ । ଏପରିକି, ଫସଲକୁ କେବେ 
ଗେଗ ଧରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଗର୍ଧ ଏହା ଜଣାଇଦେଇ ପାରିବ । ସେହିଭଳି, ନିରଇଁଲଉବେ 
ପାଗର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ଵାଗ ଜାଣିହେବ । ଏହି କ୍ୃଙ୍ଗମ ରପମ୍ବହର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗପ୍ତତି 
ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଦ ସରବଗହ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ପାଇଲି ଏଢ ଅପରିହାର୍ଯ 
ମାଧ୍ୟମ । ଏହାଦ୍ଵାଗ ଦୂର ଦୃଗଡ୍ତର ଖବର ଓ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଗା" ଗହଚମାନଙ୍କରେ 
ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଇଭଳି କୃ ମ ଭପଗ୍ରହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଶେଷ ଉପକାର ସାଧନ କରୁଛି 
ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କଗଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଏକ ବିଜାସ ବୋଲି ଭବିଦା 
ଆଦୌ ଠିକ୍‌ ନୂହେଁ । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଆମୂପ୍ତକାଶ କଇଣି ¦! ଆମର 
ମହାଶୂନ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଆମ ପଥିବୀକୂ ଅଧିକ ଉଭଇତବେ ଟିହ୍‌ଁ ବାଜୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲଛି । ଏହାଦ୍ଵାଗ 
ଆମେ ଭମ୍ଭତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥ ହୋଇଛ । 


'ଇୁଜୁସାତ୍‌' କଏବସ୍ଥା 


୧୯୮୧ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ଇପତ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ 
ଯାଉଅଛି । ଯୁଭ୍ତରାଷ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ନିମିତ ଦୁଇଟି ସମକାଳୀନ ଉପଗ୍ରହ (ଏହା ମଧ୍ୟର୍ମ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ 


*୩ 
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ଘଳେ କାର୍ୟା କରିବ) ଉତ୍ଚଷ ପଣ କରାହେବ । ଇନସାତ୍‌' ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ଉପଗ୍ରହ 

ବିଷୁବ ରେଖାର ଉପରେ ୭୪୯E ଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବ ! ଏହାର ନିକଟବର୍ଭୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେସି 
ଦେଶ ବା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଉପଗ୍ରହ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ସହ ପରାମର୍ଶ କରୀଯାଇ ଏହି ସ୍ଥାନଟିରନିର୍ବାଚନ 
କରାଯିବ । ଏହି ସ୍ଥାନଟିରୁ ଉପଗ୍ରହ ସଙ୍କେଚ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିବ । ଏହା ଫଳରେ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା 
ସ୍ଥାନଗୁଟ୍ଧିକ ମଧ୍ୟରେ ଟେଲି-ଯୋଗାଯୋଗ ସଂଯୋଗ, ଦୃରଦର୍ଶନ ପୁଗ୍‌ର ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ହୋଇନଥିବା 
ମଞ୍ଚର୍ଧ ପାଗ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ ଆଦି ସମ୍ଭବ ହେବ | ଏଥିରେ ୧୨ଟି ଟ୍ରାନସ୍‌ପଶ୍ଡତର ରହିବ ଏବଂ 
ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ୧୦୩୨ଟି ସ୍ଵର ସରଣ ପରିଗ୍ଵଳନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ | 


ରପଗ୍ରହଟିର ଓଜନ ୯୦୦ କିଲେଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହାର ଲମ୍ବ ୬ ମିଟର ଓ ଉଚ୍ଚତା ୨”୨ ମିଟର ହେବ | 
ଏହାର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ଵାରା ନିମିତ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆକାଶଯାନ ଦ୍ଵାରୀ କରାହେବ ! ଏହି 
ଆଜକାଶଯାନଟି ରକେଟ୍‌ ଭଳି ଉପରକୃ ଉଠିବ କିନ୍ଗ୍‌ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପରି ଏହା ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖସି ଆସି- 
ପାରୁଥିବ ଏବଂ ପୂନର୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ । ଏହିପରି ଭାବେ ତଳ ଉପର ହୋଇ ପାରୁଥିବା 
ଆକାଶଯାନଟିର ବିକାଶ ସାଧନ କରାଯାଉଅଛି ଏବଂ ଉପରୋଭ୍ର କାର୍ଯା ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯାକ୍ରମ 
ହେବ । ରକେଟ୍‌ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏକ ସହାଯକ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ କାର୍ଯା କରିବ । 


ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାପାଲି ଭୂପୃଷ୍ଣରେ ଗୋଟିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଯାହାକି ଭତ୍ତୟ ମୃଳ 
ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବ୍ୟବହାର ପାଲି ଭହିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପଗ୍ରହକୁ କାର୍ଯାକାରୀ କରିବାପାଇି ନିଦେଶ 
ଦେଇ ପାରିବ । ଉପଗ୍ରହ ସହ ସ ଯୋଗ ରକ୍ଷାକରି କାର୍ଯା କରିବା ପାରି ୩୫ଟି ଭିନ୍‌ ଭିନ୍‌ ପ୍ରକାରର 
ଭୂପୃଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ପତିଷ୍ଠା କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି । ଏହି ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ 
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ କାର୍ଯାକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରଭାବେ କାର୍ଯ କରିବ । ଏଥିପାଲି 
ନୂଆଦିଲୀ, ବନେ, କଲିକତା, ମାନ୍ଦାଜ ଏବଂ ଶିଲଙଇଗଠାରେ ୧୧'୮ ମିଟର ବ୍ୟାସ-ବିଶିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡେନା 
ଥିବା ଗ୍ଵରିଗୋଟି ମୂଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ୮ ମିଟର ଏଣ୍େନା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଠଗୋଟି ପ୍ରାଥମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଦୂରବର୍ଭୀ 
ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ୧୬ଟି ଛୋଟ ଏଣ୍ଡେନା ଏବଂ ୩ ମିଟର ଏଣ୍ଡେନା ବିଶିଷ୍ଟ ୬ଟି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ କେନ୍ଦ 
ଯେଉଁଥିରୁ ଜି ଦୁଇଟି ବାୟୁ ମଣ୍ତ ଳୀଯ ଏଣ୍ଡେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେବାର ପରିକଲ୍କନା ଅଛି । ବାୟୁମ୍ତଳରେ 
ବ୍ୟବହାରୋପଯୋଗୀ ଏହି ର୍ରାମ୍ଯମାଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଭି ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ଯା, ଭୂମିକମ୍ପ କିମ୍ଭା 
ତୋଫାନ ଦ୍ଵାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ସେଠା ହଠାତ୍‌ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ! ଅନ୍ୟରଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ 
ମହତ୍ତ୍ବ ପୂର୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇ ଖେଳ ଖବର, କୌଣସି ଏକ ଭସ୍ସବ କିମ୍ବା ପର୍ବ ପର୍ବାଣି ଆଦିର ପ୍ରଦର୍ଶନ 
କରାଯାଇ ପାରିବ । 


୫୪ 
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ଆଠଗୋଟି ପ୍ରାଥମିକ କେନ୍ଦ ଚଚନ୍ଧର, ଲକ୍ଷୌ, ଏତନୀକୂଇମ୍‌, ଅହମଦାବାଦ, ପାଟଣା, 
ଭୁବନେଶ୍ବର, ହାଇଦ୍ର।ବାଦ ଏବଂ ଜଯଫପୂରଠାରେ ଫ୍ରତିଵ୍ତିତ ହେବ ! ଦୂରବରା କେନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଗାଙ୍ଗଟକ, 
ଅଗରତହା, ନାଗାଇ €, ଯୋଧିପୂର, ଶୀ1ନ ଗର, ମିନିକୟ, ଭୂଚ, ରମାର, ଗୋଆ, ପଶିଚେରୀ, ଇତ୍ନାଗର- 
ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ | ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ "ଇଣ୍ଡେଲସାଟଂ ଉପର୍ରହ ସହ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷାକରି କାର୍ଯ 
କରିବା ରହେଶ୍ୟରେ ପୋଟବ୍ଧେୟାର, ନିକେ|ବର, କଉରୀତି ଏବଂ ଆରଚୀଲ୍‌ ଓ ଲେହଠାରେ ରରି- 
ଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ତିତ ହୋଇ ବ୍ଯବହୃତ ହେବ | 


ଦିଛୀ କେନ୍ଦ୍ଠାରୁ ଭପଗ୍ରହ ଜରିଆରେ ବିଭିନ କେନ୍ଦମାନଙ୍କ ପାଲି ପ୍ରାୟ ଦୂଇହଚାର କଥନ 
ସାରକିଟ୍‌ € Speech Circuits ) ମିଳିବ | ରୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟା 
ଅନ୍ତରରେ ପାଗ ମାନଚତଚିର୍ତ ପ୍ରସ୍ଥତ କରୀର୍ଯିବ | 


୧୯୭୯ ମସିହା ମାର୍ଚ ମାସଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ-ସାଧାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯାକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ 
ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ଦାଜ ଓ ନୂଆଦିଛୀଠାରେ ଥିବା ଦୂଇଟି ମୂଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଉପରୋକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ 
ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏପର୍ଯାନ୍ତ ଡେରାଜୁନ୍‌ ଏବଂ ଆରଇିଠାରେ ଥିବ! ଦୁଇଟି ବୃହତ୍‌ ଭୂପୃଷ୍ଠ କେନ୍ଦ 
ଜରିଆରେ “ଇଣ୍ଢେଲସାଟ୍‌' ରପଗ୍ରହ କେବଳ ଆର୍ଚାଚିକ ଟେ ଲି-ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯକାରୀ 
କରୁଅଛି । କିନ୍ତ ଭପରୋକ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିଜୁ “ଇଣ୍ଡେଇସାଟଂ ଜରିଆରେ ଜାତୀୟ ଟେଲିଫୋନ୍‌ ନେଟ୍‌ ଓ କଁ 
ସହ ସୁସ୍ତ କରାଯାଇ ଦୃରବର୍ଭୀ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ୂ ଟେଲି-ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଚିଷ୍ଠା 
କରାଯିବ | 


ଯେଉଁ ସାନଟିରେ ପ୍ଥିବୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ସେ ସ୍ଥାନଟି ଯେପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଡ଼ିଓ ପୂନଃ- 
ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଧୀରୀ ବାଧାପ୍ରୀ୍ତ ନହୋଇ ମୂକ ରହିବ ସେଥିପାଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇଥାଏ । 
ଭୂପୃଷଶ୍ଣରେ ମାଇଜେ।ଓ୍‌ର ଯୋଗାଯୋଗ ଯେଉି ବ୍ୟାଶରେ କାର୍ଯକାରୀ ହୁଏ, ସେହି ଫୁ କ୍େନସି 
ବ୍ୟାଶ୍ଡରେ ( F୮equency band) ଭୂପୃଷ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭପଗ୍ରହ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଚିଷ୍ଠା କରୁଥିବାରୁ 
ଏହି ସମସ୍ୟାର ଭତ୍ତବ ହୋଇଥାଏ ! 


'ଂଇଣ୍ଡେଲସାଟ୍‌' ଉପଗ୍ରହ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷାକରି ଯେଉି ସାଚଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ କରିବ, 
ସେଗୁଡ଼ିକ ଆରଭି ଏବଂ ଡେରାଡୁନ୍‌ ହିତ କେନ୍ଦ୍ର ପରି ବୃହତ ହେବନାହିଁ । ସେଗଡ଼ିକଜରେ ୧୧ ମିଟର 
ବିଶିଷ୍ଠ ଏଣ୍ଡେନ। ରହିବ ଏବଂ ବି” ମାନର € Standard B ) କେନ୍ଦରଭାବେ ଏଗୁଡ଼ିକ 
ପରିଚିତ ହେବ | ପ୍ରଥମ ଥର ପାଲି “ଇଣ୍ଡେଲସାଟଂ ଜରିଆରେ ଏକ କାର୍ଯଳମ ଦ୍ଵାରୀ ଗୋଟିଏ 
ଆନ୍ତର୍ହାତିକ ରପଗ୍ରହଜୁ ଘରୋଇ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେକ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ | 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


ସମକାଳୀନ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତୀ ହାସର 
କରୁଅଛି । ରଉରୋପୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ “ଆରିଏଟଂ ରକେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାରନ- 
ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉପଗ୍ରହର ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ ସୁବିଧା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଘରିକଳଲ୍ଧନୀ ଅଛି । ଏହି ଯକଲ୍ଳଟି 
“ଆରିଏନ ଯାଢୀ ପେେତ” ପରୀକ୍ଷା ବା ସଂକ୍ଷିସ୍ତରେ ଆପ୍‌ଫଇ୍‌ଂ' ନାମରେ ପରିଚିତ ! ଏଦି ଭଚ- 
କ୍ଷେପଣ ୧୯୮୦ ମସିହା ମେ ମାସରେ କରାଯିବାର ଅଛି । ଆତ୍ଫଲ୍‌ଂରେ ସାଧାରଣ ସଥିନିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
(Spinning system) ପରିବଶୈ ଆଧୂନିକ ଷ୍ଟାବିହମଇଚିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Stabilising system) 
ରହିବ । ଏହି ଯାନରେ ସଗିଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୁରୃଚ୍ୃପୂର୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ଆପୋଳି ମୋଟର’ (Apogee 
motor) ଯାହାକି ରପଗ୍ରହଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସମକାଢୀନ କକ୍ଷକୁ ଠେଲିଦେବୀ ମଗି ଆବଶ୍ୟକୀୟ 
ଶକ୍ତି ଦେବ ! ଯୋଗାଯୋଗ ଏଣ୍ତିନା ଓ ଆନଷଙ୍ଗକ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ମଧ୍ୟ ସମାନରୂପେ ଗୁର୍ଧଚ୍ଛପୂର୍ଣ | 


ଉପଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଉୀବେ ପିନିଆଠାରେ କାର୍ଯ କରୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର 
ଅଭିଞ୍ଚତା ଆପ୍ଫଇ୍‌ଂ ପାର ପାରିବ । ପ୍ରଯୋଗୀମ୍ବକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପରିକମାକାରୀ 
ଦ୍ବିତୀୟ ଉପଗ୍ରହ (ଆର୍ଯାଭଟ୍‌ ଟ-୨) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଠା ଚଳାଇଛନ୍ତି । ତୁଷାରଠାର୍ ଆରମ୍ଭ କରି ସମୁଦ୍ର 
ପର୍ଯାନ୍ତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ପୁଂଖାନୂପୁଂଖ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 
ଅଟେ । ସୋଇଭିଏତ୍‌ ରତନିଅନ୍‌ର ସହାୟତାରେ ଉପଗ୍ରହଟି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରୀହେବ | ଭପତଗ୍ରହଟିର 
ଦେହରେ ଖଞ୍ଚାହେବାକୂ ଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ, ଘୂର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇ ଯତ୍ତପୀତି ଏହା ସଟ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୃଥିବ୍ୟ 
ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କକ୍ଷକୁ ପ୍ରେରଣ ମତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହି ଦେଶର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯିବ | 
ପିନିଆଠାରେ ଅଧିକ ଭାବରେ କାର୍ଯାକାରୀ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଭଛେ ଖନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାପ- 
ଶୂନ୍ଯତୀ ପରୀକ୍ଷଣ କୋଠରୀ CThermo-Vacuum test Chamber) | ମହାକାଶ 
ପରିଛିତିରେ ଉପଗ୍ରହ ବ୍ଯବସ୍ଥାର କାର୍ଯାକାରିତୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଲି ଏହା ଉଦିଷ୍ଟ । 
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TS 
ଦୁରଦର୍ଶଜ ସାହାଯ୍ଯରେ ଗ୍ରାମଟୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ 


ଭପତଚ୍ରହ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ର ତ ଅଭିବ୍ଛି ଘଟୁଅଛି / ଏହା ଫଳରେ କରମଶଃ ଅଧିକ 
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପଗ୍ରହମାନ ସୃଷ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହି ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ମଧ୍ୟବର୍ଭୀ ରରପୃଷ୍ଠକେନ୍ଦ୍ରର 
ବିନା ସହାୟତାରେ ସିଧ। ସଚଚଖ ଦୂରଦର୍ଶନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବାର୍ରାମାନ ପ୍ରେରଣ କରି ପାରୁଅଛି । 
ପର୍ବେ ରୂପୃଷ୍ଠର ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରା 
ବହନ କରି ଦିଆଯାଉଥିଗ । କିନ୍ଧ ବର୍ଭମାନ ଏହି ନୃତନ ଧରଣର ଉପତଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍କେତ 
ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପୁନଃ ପ୍ରେରଣ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା କୌଣସି ଭୂପୃଷ୍ଠ କେନ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁନାହିଁ | 


ଏ. ଟି. ଏସ.-୬ (AT S-6) ନାମକ ଏହିପରି ଏକ ଭପଗଚ୍ରହ ୧୯୭୪ ମସିହା ମେ ମାସରେ 
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ ଆମେରିକା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଗ । ପ୍ରଥମେ ଏହା ଆଟ୍‌ଗଣ୍ଟିକ୍‌ ମହାସାଗର ଉପରେ ଏକ 
ସମକାଳୀନ କକ୍ଷରେ ଘୁରିବା ପରେ ୧୯୭୫ ମସିହାର ମଧ୍ୟବର୍ଭ ସମୟକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଘୁଁଇ ଅଣୀଯାଇ 
ଆଫ୍ରିକା ମହା ଦେଶ ଭପରେ ରଖା ଯାଇଥିସ । ଏହା ଫଳରେ ୧୯୭୫ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖଠାରୁ 
ଭାରତବର୍ଷରେ ସାଇଟ୍‌ STE) ରଭେପଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଲି ଦୂରଦର୍ଶନର ପ୍ରୟୋଗ) 
କାର୍ଯଳମର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିସ । ଏହି କାର୍ଯାକୁମଟି ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଅଛି, ବରଇଁମାନ ଆଉ 
ନାହିଁ । 


ଏ.ଟି.ଏସ.-୬ର ଏଣ୍ଟେନୀ (Antenna) ଗୋଟିଏ ପାରାବୋସଇ (Parabola) ସଦୃଶ 
ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାଳୁ ଛତା-ଉପଗ୍ରହ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଏଣ୍ଡେନାର ବ୍ୟାସ ନଅ ମିଟର ଏବଂ 
ମହାକାଶରେ ଉଭପତ୍ରହଟିର ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଏଣ୍ଟେନାଟି ଏହା ସହିତ ସଂଯୁ ସ୍ତହୋଇ ରହିଥାଏ | 
ଏଣ୍ଡେନାର ବ୍ୟାସ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକତର ଶ୍ି ବିକିରଣ କରିବାରେ ଏହା ସହାଯଡ 
ହୋଇଥାଏ | 


ବିଶେଷକରି ଏହି ଭପଗ୍ରହ ଅଳ୍ପ ପରିମିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଶଭ୍ତିନୁ ଠୂଳ 
ଜରିଥାଏ । କିନ୍ତ ସାଧାରଣ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଲି ବ୍ଯବହୃତ ହେଉଥିବ ଉପଗ୍ରହ ପୃଥିବୀର ଏକ- 
ତୃତୀୟାଂଶ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସମୟରେ ମହାସାଗର ଉପର ଦେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଶକ୍ତିର ଅପଟଯ 
ଘଟିଥାଏ | ଏ.ଟି.ଏସ.-୬ ପ୍ଥିବୀର ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶରୁ କମ୍‌ ପଥ ପରିକମ!ା କରେ ! ଯାହାହେଉ 
ଏହା କୋଡ଼ିଏ ଗୋଟି ଫ୍ରିଜ୍ଲେନ୍‌ସିରେ ଛଅଟି ରିସିଭର (Receiver) ଓ ନଅଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର 
ଜରିଆରେ ପ୍ରଗ୍ବର କରିଥାଏ । 


୫୭ 
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ଏ. ଟି, ଏସ.-୬, ଏହି ରପଗ୍ରହ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗରତର ଛଅଟି ବିରିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ 
ଅସଂଖ୍ୟ ଗାମର ସର୍ବସାଧାରଣ ସେଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କେତ ପଠାଯାଏ 


ଏହି ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇହନୀର ଗ୍ରରିଶହ ଗଣ ରିସିରିଙ୍ଗ -ସସେଟ (ommunity 
receiving Set) ଦ୍ଵାରା ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯାମାନ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ ! ଏହି ଦୃରଦର୍ଶନ 
ଯନତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି । ଭାରତବର୍ଷର ଛଅଟି ରାଜ୍ୟ 
ଯଥା :-ଆନ୍ଧ-ପ୍ୁଦେଶ, କର୍ଶାଟକ, ମଧ୍ୟ-ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିହାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ତାଜ୍ୟର 
ପ୍ରାୟ ଗ୍ରିଶହ ଗ୍ରାମକୁ ଏହି କାର୍ଯାକ୍ରମ ପ୍ରସାର ମର କରିଅଛି | ରାଷା, ସଂସୃତି ଓ କୃଷିକୁ-ରିରି- କରି 
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯାକ୍ରମମାନ ପ୍ରଗ୍ଭର କରାହେଉଅଛି ! ଏହି 
କାର୍ଯାକୁମ ପାଇଲି ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ଗ୍ରାମଗୁଢ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ କରୀଯାଇଅଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟନ୍ୁ ଗୋଟିଏ 
ମାନଦଣ୍ଡ ହେଇ ଅନୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥା । ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଇ ଶକ୍ତିର ସୂଲତଭତୀ । ସେହିପରି ଅନ୍ଯ 
କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ହେମ ଦୂରଦର୍ଶନ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିବା ପାଇ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ, 
ଯନ୍ତ୍ରଟିର ରକ୍ଷଣା-ବେକ୍ଷଣ ପାଲି ଜଣେ ସୂର ଶିକ୍ଷକ କିତ୍ମା ବଣେ ଗ୍ରାମ ସେବକ ଏବଂ ରକ୍ଷଣୀ-ବେକ୍ଷଣ 


୫F 
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କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସ୍ଥାନଟିର କମ ଦୂରତ୍ଵ । କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମ ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯାକମ ସିଧାସଜଖ ପାଇବା 
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କେତେକ ଗ୍ରାମନଳୁ ଏହି କାର୍ଯାକୁମ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଵାରୀ ପୂନଃ ପ୍ରଗ୍‌ରିତ କରୀ- 
ଯାଇଥାଏ | ° 


ବର୍ଭମାନ ପଥମ ଥର ପାଇଲି ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯାକ୍ରମ ଗରୀମମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଅଛି । 
ଏପରିକି ବହୁତ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ଏହି କାର୍ଯାକ୍ରମ ପ୍ରସାର ସତତ କରିନଥିବା ସ୍ଥଳେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଏହି 
କାର୍ଯାକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି । ଏହା ତୃରଦର୍ଶନ ସ୍ଥାପନର ଇତିହାସରେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, କାରଣ 
ସର୍ବଦା ଅତି ଉନ୍ନତ ସହରମାନଙ୍କ ରୃହି ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି । ପୂନସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଅର ପାଲି 
ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ବ୍ୟଯ-ସାପେକ୍ଷ ରିସିଭର ସେଟ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯାକ୍ରମ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ 
ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ପାରୃଅଛି । ଭାରତବର୍ଷର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦୂରଦର୍ଶନ 
ପସାର କ୍ଷେ୍୍ତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୂତ୍ୃପୂର୍ଶ ହେବ ! 


ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଲି ଭୂପୃଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଶେଷ ଧରଣର ଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ 
ଟିକିଏ ଗରୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ! ଦୂରଦର୍ଶନ ଯନ୍ତରେ ସଲିତ୍‌ଷ୍ଟେଟ୍‌ ରିସିଭର (Solid state 
receiver) ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ବିଷମ ଜଳବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ । ଏହା ଶୂନ 
ଡ଼ିଗ୍ରୀଠାରୁ ପଗ୍ଵଶ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତାପ ମାଡ୍ରା ଚଥା ଶତକଡ଼ା ପଞ୍ଚାନବେ ଭାଗ ଆର୍ଦ,ତା ଥିବା ଜଳବାୟୁରେ 
ବେଶ କାମ କରିଥାଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଭପଯୋଗୀ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ପାଞ୍ଚଗୋଟି 
ମତ୍ୟୁଲ୍‌ ( Mଠdu!e6) ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେକି ଯନ୍ତ୍ରଟି ଠିକ ଭାବରେ 
କାମ ନକଲେ ଏହି ଅଂଶଗୂଡ଼ିକ ସହଜରେ ବଦଳାଇ ଦେଇହୁଏ |! ଯନ୍ତ୍ଟିର ଅକାମୀ ହେବାର କାରଣ 
ନିର୍ଧାରଣ କରି ଦେଖା ଯାଇଅଛି ଯେ ଶତକଡ଼ା ୯୮ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ମତ୍ୟୁଲଳୂ ବଦଳାଇ 
ଯନ୍ଭଟିକୂ କାର୍ଯାକ୍ଷମ କରାଯାଇ ପାରିବ ! ଏହି ମତ୍ୟୁଇଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋରଟେଜ୍‌ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ (Voltage 
୯୦୮0!) ଇମ୍ମଭାବାପନ୍ନ ବିକ୍ଷେପଣ (Vertical deflection), ଧୂନି (Sound), 
ସରଣ] ନିର୍ବାଚକ ସମସ୍ବରଣ Tuning for Channel Selection) ଓ ଫ୍ରିକେେନ୍‌ସି 
ପରିବର୍ଷନ ( Frequency amplify) ପାଇଁ ଭଦିଷ୍ଟ ଯନ୍ତମାନ ରହିଥାଏ । ବସ୍ଥୁତଃ, ଏହି 
ଦୂରଦର୍ଶନ ଯନ୍ତ୍ରଗୃଡ଼ିକ ବେଶ କାର୍ଯାଦକ୍ଷ ହୋଇ ପାରିଅଛି । ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୂନିକ କାରିଗରୀ 
କୌଶଳାରିମୂଖୀ ନୃତନ ସଂସ୍ତୃତି ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରିଅଛି ! 
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ଏହି ଚୂରଦର୍ଶନ ଯତ୍ର ଏଣ୍ଟେନା ସାଧାରଣ ନମୂନାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ଏହାର ବ୍ୟାସ ୩ ମିଟର 
ଏବଂ ଏହା “ଚିକେନ ମେସ ପୃତିଫଳକ” (Chicken mesh reflector) ନାମରେ ଅଭିହିତ 
ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଖୁବ ଶଢ୍ଧିଶାନୀ, କାରଣ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୯୬ କିଚ୍େର୍ଷିଟର ବେଗଂସମନ୍ନ ଘୃଶିବାତ୍ୟା 
ଏବଂ ବର୍ଷା ତଥା ଚୂଷାରପାତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯାକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ । 


ଯନ୍ଟି ଯେଉଁ ଅଂଶ ଉଭପତ୍ରହରୁ ପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବା ସଙ୍କେଚକୃ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ 
ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଅଗ୍ରାବଶେଷ କନଭର୍ଟର (Front-end Converter) 
କୂହାଯାଏ । ଏହି ଯତନ୍ତର ସଙ୍କେତ ପର୍ମାଟ (Signal format) ଓ ସଙ୍କେତ ମତ୍୍ୟ- 
ଲେସନ (Signal modulation)ସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ସେହି ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି 
କନଭର୍ଟରଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍ଗେଚ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଚଳିତ ସଙ୍କେଚ 
ଅପେକ୍ଷା ବହୁରୁଣରେ ଦୁର୍ବଜ ହୋଇଥାଏ ।! କନଭ୍ଭର୍ଟରଟିର ପୂରୋଭାଗ ଏଣ୍ଡେନା ଓ ପଶ୍ତାତ୍ରାଗ 
ରିସିଭର ସହ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ । ଭପରି ସ୍ଥଳବ୍ୂହିଁ ପରିବିତ ହେଉଥିବା ସଙ୍କେତର ଫ୍ଲ କେେନସି 
୮୬୦ ଏମ. ଏଚ. ଢେଡ଼ (MHZ)ରୁ ୭୦ ଏମ. ଏଚ. ଜେଡ଼ଚୂ ପରିବଝଧିତ ହୋଇଥୀ!ଏ । 
ପୃନର୍ବାର ଚିତ୍ର ଓ ଶବ୍ଦର ବାର୍ରଁ। ଆହରଣ କରିବାପାରି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଡ଼ି-ମତ଼୍ୟୁଲେଟେଡ୍‌ 
(De-modulated) କରାଯାଏ | 


କୌଣସି ଏକ ଛବି ଉପଗ୍ରହକୂ ସଞ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଙ୍କେତ ଫୁଁ କ୍ନେନସି ମତ୍ୟୁଲେଟ 
କରିବାନୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଏକ ଭର୍ଵ୍୍‌ କନଭର୍ଟର Up Converter) ଦ୍ଵାରା କରା- 
ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଫୁ କ୍ଟେନସିକୁ ପାୟ ୬୦୦ ଏମ. ଏଚ. ଢେଡ଼କୁ ପରିବର୍ରନ କରିଥାଏ ! ଭଳ 
ଶଭ୍ତିସମନ୍ନ ଏମ୍ଚିଫାଏର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ସଙ୍କେତମାନ ଉପଗ୍ରହକୁ ପଠାଯାଏ ! 


ଏହାକୁ କିପରି ଶୀତଳ ରଖାଯାଏ 


ଯନ୍ତଟିର ରିସିଭର ପାର୍ଶ୍‌ରେ ଉପଗ୍ରହର୍ର ପ୍ରେରିତ ଅତି କ୍ଷୀଣ ତଥା ସ୍ସନ୍ଧ ତୀବ୍ରତା-Low 
intensity) ବିଶିଷ୍ଠ ସଙ୍କେତମାନ ପରିବବ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ନିମୃ କନଭର୍ଟର (Down- 
Converter) ରୂପୃଷ୍ଣରେ ୪,୦୦୦ ଏମ. ଏଚ. ଢେଡ଼ ଫୁ କ୍େନସିରେ ଗହୀତ ହେଉଥିବା ସଙ୍କେତକୁ 
୭୦ ଏମ. ଏଚ. ଚେଡ଼ ଫିକ୍ନେନ୍‌ସିକୁ କମାଇଥାଏ | ଗୋଟିଏ ନିମୁ-ରବ ରିସିଭର ଏମି ଫାଏରLow- 
noise receiver amplifier) ଅନାବଶ୍ୟକ ରବକୁ ହାସ କରିଥାଏ ! ଏହି ଉହଚେ ଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ 
ଫୃୟରେ ୮୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ କେଇଭିନ୍‌ ତାପ ମାଢ୍ରାରେ ଥିବା ତରଳ ନାଇଟ୍ରେ!ଜେନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ 
ରଖାଯାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଡ଼ି-ମଦୁ୍ଯୁଲେଟର De-modulato) ସଙ୍କେଚମାନଙ୍କରୁ 
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ବାଉଁ। ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ । “ସାଇଟ” କାର୍ଷାଳମ ପାଇଲି ବ୍ଯବହୃତ ହେଉଥିବା ଏ. ଚି.- 
ଏସ୍‌-୬ ଉପଗ୍ରହର୍ତ ପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବା ସଙ୍କେତମାନ ୮୬୦ ଏମ୍‌. ଏଚ. ଯେତ ଫ୍ରିଜ୍ଟେନ୍‌ସିରେ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଇଥାଏ ! ଅଧୁନା ୮୪୦ ଏମ୍‌ . ଏଚ. ଯେତ୍ରୁ ୨୭୦୦ ଏମ. ଏଚ. ଯେତ ଫୁଁ କ୍ଲେନସିରେ କାମ 
କରିପାରୁଥିବା ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରର ସୂବିଧା ମଧ୍ୟ କରା ଯାଇଅଛି । ସାଇଟ କାର୍ଯକ୍ରମ ପାଲି ଏ. ଟି. ଏସ.-୬ 
ଉପଗ୍ରହ କେବଳ ୮୬୦ ଏମ. ଏଚ. ଯେଡ ପୁଁ କ୍ଲେନସି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୃ ପ୍ରଶାସନିକ ରେଡ଼ିଓ 
ସଳ୍ମେଳନ (World Administrative Radio Conference) Olରୁ ଅନୁମତି ପାଇଅଛି ¢ 
ମୃତନ ବ୍ଯବସ୍ଥାଟିରେ ଯନ୍ତ୍ଟିର ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରାଗଲେ ସାଇଟ କାର୍ଯାକମ ଶେଷହେବ। ପରେ 
ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫ୍ରିକ୍ଳେନସି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସମର୍ଥ ହେବ । 


ରେନ୍ଜିଙ୍ଗ (Ranging) ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଫ୍ରିକ୍ତେନସି ଅର୍ଥାତ ୪୦୦୦ ଏମ. ଏଚ. 
ଯେଡ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଏଟିଏସ-୬ ଉଭପଗ୍ରହର ଗତିପଥ ଓ ଅବସ୍ଥିତି ନିର୍ଧାରଣ କରିଥାଏ 1 
ଏକାଦିକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସପ୍ତାହ ପାଲି ଉପଗ୍ରହଟିର କକ୍ଷପଥ ନିବିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜାଣିବାରେ ଏହା 
ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । 


ଅହମଦାବାଦସ୍ଥିତ ଆଇ. ଏସ୍‌. ଆର. ଓ. ର ଭୋରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ) 
ମହାକାଶ ବ୍ୟବହାର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଵାରୀ କନତତର୍ଟର ଓ ଏଣ୍ଡେନା ଦୁଇଟି ପରିକଳ୍ଷିତ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ 
ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍‌ କର୍ପୋରେସନ ଇିମିଟେଡ଼ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିମିତ ହୋଇଅଛି । 


ଦିଛୀ ବା ଅହମଦାବାଦଠାରେ ଥିବା ଭୃପୃଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କା୍ଯାକ୍ରମମାନ ଉପଗ୍ରହକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ 
କରାଯାଉଅଛି । ସାଇଟ୍‌ କାର୍ଯାକ୍ରମ ପାଲି ପ୍ରାଥମିକ ଭୂପୃଷ୍ଠ କେ୍ରରୂପେ କାର୍ଯ କରିବା ପାଇଲି ଅହମଦା- 
ବାଦଠାରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗ ରୃପୃଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ରକୁ Experimental Satel- 
lite Communication Earth Station—ESCES)ଶଭ୍ିଶାଳୀ କରାଯାଇଅଛି | ଜାତିସଙଘ୍ଘ 
ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯାହ୍ରମ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେଲି-ଯୋଗାଯୋଗ ସଙ୍ଘ ଏଥିପାଇଲି ସହାଯତା କରିଛନ୍ତି ! 
ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରରେ ନଅ ମିଟର ଏଣ୍ଟେନା ବିଶିଷ୍ଠ ଏକ ନୂତନ ଭୂପୃଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ୟାପିତ ହୋଇଅଛି । ଭଇଭୟ 
ଦିଲ ଏବଂ ଅହମଦାବା ଦସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପଗ୍ରହରୁ କାର୍ଯାକ୍ରମମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଗତାନୂଗତିକ 
ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ଦୂରଦର୍ଶନ ଟ୍ରାନସ୍‌ମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପୂନଃପ୍ରଗ୍ବର କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଆଉ 
ଏକ ତୃପ୍‌ଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ଅମୃତ ସରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି । କିନ୍ନ୍‌ ଏହା କେବଳ କା୍ଯାକ୍ରମମାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି ! 
ଏଥିପାଇରି ଗୋଟିଏ ଛଅ ମିଟର ବିଶିଷ୍ଠ ଏଣ୍ଡେନ। ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି | 


୬୭୧ 
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ଵଛଙ ଥାକିଆ The big dish) 


ଅହମଦାବାଦଠାରୁ ୧୨ କିସେମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବଛିଚ ନବରଙ୍ଗଫୁରର ଏକ ଶାନ୍ତ ତଥା ଗାଲି 
ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାୀର୍ଯାକ୍ରମ ପାଇଁ ରହିଷ୍ଟ ପ୍ରାଥମିକ କେନ୍ଦ୍ରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିୟ | ଏହିପରି 
ଭାବରେ ଲ. ଏସ. ସି. ଲ. ଏସ. (ESCES) ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶରେ ମହାକାଶ ଯୋଗୀଯୋଗ 
ଇତିହାସରେ ଏକ ପଥଅଫପ୍ରଦର୍ଶକର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଛ । ଏହାର ୧୪ ମିଟର ବ୍ୟାସର 
ସମ୍ପର୍ଣ ପରିଗ୍ବଳିଚ ଏଣ୍ଡେନା ୩୬,୦୦୦ କିସେମିଟର ଦୂରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ରପଗଚ୍ରହର ଅବହିତି ନିବ୍ିଷ୍ଠ- 
ଭାବେ ନିରୂପଣ କରି ପାରୁଅଛି । ଏହାର ଗତିପଥ ନିର୍ଶୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା Tracking system) 
ଉପର୍ରହରୁ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କେଚକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପଗ୍ରହଟିର ଅବସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବର୍ଭନ 
ଘଟିଲେ ସୃଚଃ ଏହି ତୁଟିଜୂ ସଂଶୋଧନ କରିଥାଏ | ଏହି ଜଟିଳ ଯାନ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଘଟଣାରୁ 
ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେବ | ଯଦି କୌଣସି ଧୂଳିଝଡ଼ ବା ପବନ ଏହି ଥାଳିଆକୁ ଗୋଟିଏ ଡ଼ିଗ୍ରୀର 
ଏକଚଚତୁର୍ଥାଂଶ ମାତ ଘୁଞ୍ଚାଇଦିଏ, ଚାହାହେରେ ସଙ୍କେଚମାନ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିହୁଏ ନାହିଁ | ଆରଭିସିତ 
“ବିକମ ଭୂପୃଷ୍ଠ-କେନ୍ଦ୍ରର ସଫଳ ଠପୃତିଷ୍ପା ଦିଗରେ ଅହମଦାବାଦରେ ଥିବା ଆଇ.ଏସ.ଆର ଓ. (SRO) 
ପତିଷ୍ଟାନର ରଞ୍ିନିୟରମାଙ୍କର ରୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ! ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଆଢି “ଇଣ୍ଡେଇସାଟ-୪୬ ଉପତ୍ରହର୍ଧ 
ମହାସାଗର୍ୟୟ ଟେଲି-ଯୋଗାଯୋଗ ପାଲି ସଙ୍କେତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଅଛି | 


ସାଇଟ୍‌ କାର୍ଯାକମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାଭ 
ଛବି ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯାକମଟିକୂ ଦୂଇଟି ଭାଷାରେ ୯ତେଲୁଗୂ ଓ କନ୍ଧନୃ) ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା | ଭାଷାଗତ 
ଚାରତମ୍ୟ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯାକମର ସୂଗମ ପ୍ରଚ୍ବର ପାଲି ଏହିପରି ପ୍ରଯୋଗ କୌଶଳ 
ଖୁବ ଦରକାର ଆସିଥାଏ, ଯଦିଓ ଏଥିରେ ସମକାଳୀନ ଓସ୍ତଗ୍ବଳ୍ନା-୯Synchronised lip 
movement) ଜନିତ କେତେକ ସମସ୍ୟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ । 


ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ଷୁଡ଼ିଓର୍ୁ ଟ୍ରାନସ୍‌ମିଟରକୁ କିମ୍ବା ବିପରୀତ କମରେ ପଠାଇବା ସଗି ବିଶେଷ 
ଧରଣର ଯନ୍ତପାତି ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିକଳ୍ଷିତ ହୋଇ ନିମିତ ହେତ୍ମଣି ! ଦିଛୀ ନଗରୀରେ ଷ୍ଟଡ଼ିଓରୁ 
ଟ୍ରାନସ୍‌ମିଟରକୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ସଙ୍କେତ ସମାକ୍ଷ ଟେଲିଫୋନ କଢେବଇ ( Co-axial telephone 
able) ଦ୍ଵାରା ପଠା ହେଉଅଛି | ଅହମଦାବାଦଠାରେ ଭାରତ-ନିର୍ମିତ ଯନ୍ତଦ୍ଧାରା ଦୂରଦର୍ଶନ ସଙ୍କେତ 
ମାଇଢୋଡେ ଭ୍‌ ଆକାରରେ ୫୫ କିସେମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥିବ! “ନାଦିଆଦ୍‌' କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇ 
ପାରୁଅଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆଞ୍ଚଚ୍ଚିକ ଦୂରଦର୍ଶନ ଯନ୍ତ ମାନଙ୍କରେ ପୂନଃପ୍ରଗ୍ବର ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ମାନ ସେଠାରେ 
ସଗୃହୀତ ହେଉଅଛି | ନାଦିଆଦରେ ଥିବା ଟ୍ନସ୍ମିଟର ଏହାକୁ ୩୫ କିସେମିଟର ବ୍ୟାସାଁ ପରିମିତ 
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ଗ୍ରମାଞ୍ଭଳରେ ନୃତଚନ ଅରିଜ୍ଷତା 


ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଗ୍ବର କରୁଅଛି । ଏହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଚନିତ ଦୂରଦର୍ଶନ 
କାର୍ଯାକ୍ରମନୂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବା । ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଦୂରଦର୍ଶନ 
ଯନ୍ତପାଇି ଖୁବ୍‌ ସହାଯକ ହୋଇଅଛି | 
(4 
ସାଇଟ୍‌ କାସଏନ୍ତମର ଲ୍କ୍ଷୱ 


ବିଖ୍ୟାତ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖକ ଆର୍ଥର କ୍ଲାର୍କ “ସାଇଟ୍‌' ଜୁ “ଇତିହାସରେ ବହତ ଯୋଗାଯୋଗ ପରୀକ୍ଷା” 
ଭାବରେ ବର୍ଷନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେଇରେ ଯାହାକିଛି ହାସଲ କରାଯାଇଅଛି, ତା'ର ଭରମ 
ଉଦାହରଣର ନିଦର୍ଶନ ୧୯୭୬ ମସିହା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦିନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉିଦିନ କି ପ୍ରଥମ 
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ଥର ପାଲି ବୂର ଦୂରୀତ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରଥିବା ପ୍ରାୟ ପଗ୍ଵଶ ଲକ୍ଷ ମେକ ଭପଗ୍ରହ 
ଵ୍ଲାରା ସିଧା ସଳଖ ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ଦିଛୀର ପ୍ୟାରେଚ୍‌ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ | 


v 


ବିସ୍ଥୃତତ୍ରାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି “ସାଇଟ” କାର୍ଯାକମର ପ୍ରଭାବ ଚୃଢ଼ାନ୍ତ ରାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇନାହିଁ, 
ତେବେ କେତେକ ଚିରାକର୍ଷକ ଘଟଣାମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଅଛି । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମୋଦକର 
ଚଳଚିଚ୍ଚ ପରିବର୍ତେ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଚଳଚିତ୍ର ଗ୍ରହୁଁଥିଲେ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ସେକମାନଙ୍କ ମନରେ 
ଥିବା ଧାରଣାର ସମ୍ପର୍ଶ ବିପରୀତ ଅଟେ । ଦୂରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା ଦୃଷ୍ଟିଶ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ,ଏ ପରି ଗୁଳବ 
ସତ୍ତ୍ବେ ଏହି କାର୍ଯାକମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ ! ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ପାର୍ଥ 
ଗୋଷ୍ଠୀର ଅପପ୍ରଗ୍ବର ସନ୍ତେ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷି କାର୍ଯା କରିବା, ସରଳ ଯନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ଅବଇମ୍ମନ 
ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷାର ବାରର ବହନ କରୁଥିବା ଗନ୍ଧଗୃଡ଼ିକ ଆଦୃତ ହେଉଥିଗ । ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ 
ଉପସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥିୟ । ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ଯାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସୀମା ବଢିଥିଲା । 


ସେକମାନଙ୍କର ମନରେ ଥିବା କୂସଂସ୍ତାରଂଜନିତ ବିଶ୍ଵାସ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିଗ । ଅଧିକାଂଶ 
ଢେକ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ପାଲି ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 


ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରି ପାରୁଥିବା ଦୁରଦର୍ଶନ ଯନ୍ତ ଏବଂ ତ୍ତପୃଷ୍ଟ୍ ଯନ୍ତ୍ର ପାଚି 
ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଚିନିୟରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିକାଶପ୍ରାସ୍ତ ହୋଇଥିୟ, ସେ ସମସ୍ତ ଖୁବ୍‌ ଦକ୍ଷ ଭାବେ 
କା୍ଯା କରୁଥିସ | 


ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାରେ ସାଲଟ୍‌ କାର୍ଯାକୁମର ମୂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ 
ଅରିବୃତି ପାରି ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ଦୃରଦର୍ଶନର ମହତ୍ବ ପୂର୍ଣ ଭୂମିକା ପ୍ରତିପାଦନ 
କରାଇବା । ଏହି କାର୍ଯାଳମ ପରିକନ୍ତରନା ଓ ରୂପାୟନ କରିବାରେ ସର୍ବ ଭାରତୀଯ ଆକାଶବାଣୀ 
ଏକ ମୂଖ୍ୟ ରୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହି କାର୍ଯାକ୍ତମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ସାାସଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର 
ନିୟୋଜନ ଭପରେ ଆଧାରିତ ହେବ । ବାସ୍ତବରେ ଆମଦେଶ ପାଲି ଏହା ଏକ ନୂଚନ ଅଭିଜ୍ଞତା । 


ଶିକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯାକ୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେମ ଶିକ୍ଷାକୁ ଚିଭାକର୍ଷକ, ସୂଜନ ଶୀଳ, ଭଦଢେ ଶ୍ୟମୂଳକ ଚଥା 
ଉଦ୍ଦୀପନାମୂଳକ କରିବା । ଜଣେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ଯ 
ହାସଇର ଯଥୋଚିତ ଗୂଣାବଧାରଣ କରିପାରିବ । ସଂଖ୍ୟାଚିହ୍ବ ଓ ଭାଷୀ କ୍ଷେତରେ ଶିଶ୍ର ମୌଳିକ 
ଧାରଣା ତଥା ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା, ଏକ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ସପ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବ। 
ଓ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ପର୍ଯାବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁଭୂତିର ବହିର୍ଭୁତ ରାଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ତାକୁ ସ୍ପପରିଚିତ 
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କରାଇବା ପାଲି ଏହି କାର୍ଯାକ୍ରମ ପରିକନ୍ଧନୀ କରାଯାଇଥିହ । ଏହି କାର୍ଯାକମ ବଯସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଟି 
ଶ୍ଷେଣୀର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥି, ଗୋଟିଏ ପାଞଚବର୍ଷରୁ ଆଠବର୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ନଅ ବର୍ଷରୁ 
ବାରବର୍ଷ ! ° 


ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାର୍ଯାକମମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ପାଲି 
ପ୍ରତିଷେଧକ ଜ୍ଞାନ ଓ ରୋଗମୂକ୍ତ ହେବାର ଭପାୟ, ମା ଓ ଶିଶୂର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୃଷ୍ଠିସାଧନ 
ଏବଂ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଆଦି ବିଷୟ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରା ଯାଇଥିଇ ! 


କୃଷି ଜାର୍ଯାଳମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଶୂ ପାଳନ ଓ କୂକୂଢ଼ା ପାଳନ 
କ୍ଷେଉରେ ନୂତନ ପଵ୍ଧଚି ଓ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟମାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଭଥିଲଗ, ଯାହାକି ସେହି ଅଚଳ 
ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିସ୍ମ । କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା: —କୃଷି-ଯନ୍ତପାତି, କୀଟନାଶକ ଞିଷଧ, ରଣ, 
କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏବଂ ରୋଗ ନିୟତ୍ତଣ, ପାଣିପାଗର ସୂଚନା, ବଜାର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବିହନ ଓ ସାର ଆଦି 
ଯୋଗାଣ ଦିଗରେ ଯେଉି ସଂସ୍ଥାମାନ ଦାଯିତ୍ବ ବହନ କରିଥାତି, ସେହି ସମକୀୟ ତଥ୍ୟମାନଙ୍କ ଭପରେ 
କାର୍ଯାଳମ ଗର୍ରଚ୍ଧ ଆରୋପ କର୍ଥିୟ । ଏହି କାର୍ଯାକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିଗ ଏଵଂ 
ମୁଖ୍ୟତଃ ବୟସ୍କ ସେକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଗ । ଏ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସମ୍ାଦ ଥାଇ ଗୋଟିଏ 
ସାଧାରଣ କାର୍ଯାକମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ବରିତ ହେଉଥିଲା ! 


ଏହି ପରୀକ୍ଷା କଳାକାର, ସମାଜ-ବିଜ୍ଞାନୀ, ସଙ୍ଗୀତ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଚ୍ବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ମନୋ- 
ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଆଉ୍ରାନ ଥିଲ, ଯାହାଦ୍ଵାରୀ ସେମାନେ ଦର୍ଶକ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଏହି 
ସରଳ ନୃ ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କନ୍ଧନାମାନ ରୂପାୟନ କରି ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଦାଯିତୃ ଗ୍ରହଣ 
କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଆଣ୍ଚର୍ୟାଜନକ ଭାବେ ବହୁଚ ଅଭିଜ୍ଞ ପରିକନ୍ତ୍ରନାମାନ ମଧ୍ଯ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା 
ପରେ ବାଦ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ତଳଚିତ୍ତ ଗ୍ରହଣ ଓ ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତରେ ନୂତନ ପ୍ରଯୋଗ କୌ ଶଳଗୁଡ଼ିକ 
ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଭଥିୟ । ଏପରିକି ଏକ ବିଶାଳ କାର୍ଯାକମ ସହ ସଂରଶ୍ିଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଅସୁବିଧାମାନ 
ଏହି ବିରାଟ ଆସ୍ତାନକୁ ବୁଝିବାରେ ଏକ ସହାୟକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ । 


ଆନବ୍ବଵଷ୍ୀୟ ରଶି ରେ (Spot beams) 


ଯଦିଚ ଏହି ସାଇଟ କାର୍ଯାକମ ମାକ୍ର ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଭଦିଷ୍ଟ ତଥାପି ଏଥିରୁ ଲବ୍‌ଧ ଅନୁଭୂଚିର ମୂଲ୍ୟ 
ସ୍ଥାୟୀ ହେବ । ଆଇ. ଏସ. ଆର. ଓ RO.) ଲପତଗ୍ରହ ବ୍ଯବସ୍ଥାମାନ ଅନୁଧ୍ଯାନ କର୍ପଛି, 
ଯାହା ଫଳରେଚି ଏହାକୁ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାରରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର 
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ପାଲି ଗୋଟିଏ ରପଗ୍ରହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପକୀୟ ନିଶ୍ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ସୂସ୍ଦଶ୍ଟ ଭାବରେ 
ଦେଶର ସମଳ ଉପରେ ନିର କରିଥାଏ । ତେବେ ବେଜ୍ାନିକମାନେ ସର୍ବଦା ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ 
ଅତ୍ୟାଧୂନିକ ବେ ଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ନିଜକୁ ସୂପରିଚିତ କରାଇ ରଖିଥାନି । ଏହା ଫଳରେ ଭପଯୁକ୍ତ 
ସମୟରେ ଏହାର ଆବଶ୍ଯକତା ବିଗ୍ଵର କରିହୁଏ ! 


ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରପଗ୍ରହର ଇେନସାତ୨ ବହୁତଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ଭବ୍ଯ ଗଠନ 
ରହିଛି । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ପି କୋଣ ହେଉଛି ଏହାର ଆବ୍‌ଭୀଯ ରଶ୍ମିରେଖା ଥାଇପାରେ । 
ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଶବ୍ଦ ସରଣୀ ୯\୦୯€ hannel!s) ଥିବା ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଭିଡ଼ିଓ 
ସରଣୀ ୯Vide0 channels) ଏଥିରେ ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପଚିଶଟି ଭାଷାରେ 
ପ୍ରଗ୍ଵବର କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ । ଏହି ରଣ୍ମିରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଏ ପରି ଯେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ଧନଶୀଳ ରିସିରର 
ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ! ଏହି ପ୍ରୟୋଗବିଧିରେ ରର୍ଶ୍‌ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ନିଦିଷ୍ ଅଞ୍ଚଛ ମାନଙ୍କରେ ସମ୍ପାତ 
କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ | 


ମହାକାଶ ଅଂଶଟି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ମାତ ଭାଗ । ରୃପୃଷ୍ଠସ୍ଥିତ ବ୍ଯବସ୍ଥାମାନ ମଧ୍ୟ 
ସମାନରୂପେ ଜଟିଳ ତଥା ବ୍ୟୟସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ ! ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ଉପଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 
ଦୂରଦର୍ଶନ ସଙ୍ଗେ ସଟ୍ଗେ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ, ପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ସତିକ ସମ୍ପଦ ସର୍ଭେ ଉପରେ 
ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯନୂର ସହ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ବାଣିଚ୍ଯକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୂୁ ଜଣେ ଉପେକ୍ଷା 
କରିନ ପାରେ, ଯେସିଠାରେ ମହାକାଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାହାକିଛି ସୁବିଧା ନ୍ୟୁନ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 
ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ମିତବ୍ୟୟିତାଯୁକ୍ତ ଡି୍ବା ଅଧିକ କାର୍ଯାଦକ୍ଷ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ |! ଏହିପରି 
ବିଶ୍ରେଷଣ ଆମର ସମସ୍ତ ଚି ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ସର୍ବଶେଷରେ ନୂତନ ପ୍ରଯଲ୍ତିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ 
ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିପାରେ । 


ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚନ ଏକ ଆନତ୍ତର୍ାତିକ କାରଣ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି 
କାରଣଟି ହେରଛି ଦୂରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫଁ କ୍ଲେନସିର ଇତ୍ତ୍ୟତା । ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ବିଶ 
ପ୍ରଶାସନିକ ରେଡ଼ିଓ ସନ୍ମେଳନଂ ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯାକ୍ରମ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା ପାରି 
ଭାରତବର୍ଷକୁ ତାହାର ତାତ୍‌କ୍ଷଣିକ ସ୍ବାର୍ଥାନୂକୂଳ ତିନିଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଫର କ୍ଲେନ ସି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲ । 
ଏହି ଫୁ କ୍ଵେନସି ବ୍ୟାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ହେମ ୬୪୦-୭୯୦ ଏମ. ଏଚ. ଯେଡ ( M H Z ), ୨800-9୬୯୦ 
ଏମ. ଏଚ. ଯେଚ ଏବଂ ୧୧୭-୧୨'୨ ଢି.ଏଚ. ଯେଡ (ଓ | 72) । ସାଇଟ କାର୍ଯାକମ ପାଲି ଅସାଯୀ 
ଭାବେ ୮୬୦ ଏମ. ଏଚ. ଜେତ ଫୁ ଢନେନସି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ! ବର୍ମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ 
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ହେଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯାକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫର କ୍ରେନସିମାନ ଙ୍କ ମଧ୍ୟର୍ତ ୨,୫୦୦ ଏମ. ଏଚ. ଯେଡ 
କ୍ବେନସି ଅଧିକ ଉପପୁ୍ତ ବିଛଚବଚିତ ହେଉଅଛି । ଉଚ୍ତ ଫର ଜ୍ଟେନ୍‌ସି ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକ ଶଳ୍ପିର 
ଆବଶ୍ୟକତା, ଭ୍ୃପୃଷ୍ଠର ଅଧିକ ଜଟିଳ ଯାତ୍ଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ବହୁ ବ୍ଯୟଂସାପେକ୍ଷ ଇଲେଜ୍‌ଟ୍ରନିକ୍‌ 
ଯନ୍ଭରପାତିମାନ ଆବଶ୍ଯକ କରିଥାଏ ! ଆଉ ମଧ୍ଯ ଭଚ୍ଚ ଫଁ କ୍ଟେନ୍‌ସିରେ ସଙ୍କେତ ସଞ୍ଚରଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ 
ଦ୍ଵାରା ବାଧାପ୍ରୀସ୍ତ ହୋଇଥାଏ | କେତେକ କାରଣ ଯୋଗୂ ୬୪୦-୭୯୦ ଏମ୍‌. ଏଚ. ଯେଡ୍‌ ଫୁ ଜେ୍ନ୍‌ସିର 
ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ୨୫୦୦ ଏମ. ଏଚ. 
ଯେଡ୍‌ ଫ ଚ୍େନ୍‌ସିରେ ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯାକମ ପ୍ରଗ୍ବଵର କରିବା ଭପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଆବଶ୍ୟକ | 


ମିଲିମିଚଂର ତରଙ୍ଗ ¢ Millimetre Waves ) 


me 


ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତରେ ମିଲିମିଟର ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ 
ପରୀକ୍ଷା ଏ. ଟି. ଏସ-୬ ସାହାଯ୍ୟରେ କରା ଯାଇଅଛି । ଏହି ପ୍ରକାରର ତରଙ୍ଗ ବହୁ ତଗୁଡ଼ିଏ ସରଣୀ 
ପ୍ରେରଣ କରି ପାରିବ । ସଙ୍କେତତୂଡ଼ିକ ଭପରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ମେଘ, ଧୂଳି, ଝଡ଼ ଏବଂ ତୁଷାରପାତର 
ପ୍ରତ୍ଗବ ନିର୍ଶୟ କରିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିସ | ଏହା ଜଣା ଯାଇଅଛି ଯେ ୮,୦୦୦ ଏମ୍‌. ଏଚ୍‌. 
ଯେଡ୍‌ର ବାହାରେ ତରସଟ୍ଗଚୂ ଡ଼ିକ ବ୍‌ଷ୍ଟି ପାତ ଏବଂ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଦ୍ଵାରା ବାଧାପ୍ରାସ୍ତ 
ଜିତ୍ମା ଅବଶୋଷିତ ହେବ । ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ କେତେକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିସ | 


ମିଲିମିଟର ତରଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷା ପାଲି ଆବଶ୍ଯକ ହେଉଥିବା ଭ୍ତପୃଷ୍ଠର ଟ୍ରାନସ୍‌ମିଟିଙ୍ଗ ଟର୍ମ ନାଇ 
(Transmitting terminal) ଏବଂ ଅନୃଷଙଘକ ଯତ ପାତିମାନ ଅହନ୍ମଦାବାଦସ୍ଥିତ ମହାକାଷ 
ବ୍ୟବହାର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଵାରା ୯ Space Application Centre )ନିମିତ ହୋଇଅଛି ! 


ମ୍ଠଦ୍ର ସଲ୍ତ୍‌“କାତ ତବି ଦୁଯଡକ ସ୍ପଦନ 


ଆଧୁନିକ ଇଲେକଟ୍ରନିକ୍‌ସ ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ ଉତ୍‌କର୍ଷ ବିନା ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇ- 
ନଥାନ୍ତା | କ୍ଷଦ୍ର ଇଲେକଟ୍ରନିଜ୍‌ ଯନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ସହାଯତାରେ ମନୁଷ୍ୟ ମହାକାଶରେ ଉପଗ୍ରହର ଗତିପଥ 
ନିଯତ୍ତଣ ଓ ନିର୍ଶୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଅଛି ଏ ବଂ ମହାକାଶ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ବଳୀ ପାଇପାରୁଅଛି ! 


ଥୁନ୍ଭାରେ କାମ କରୁଥିବା ଇଞ୍ଚିନିୟରମାନେ ବହୁ ଲଲେକଟ୍ରନିକ୍‌ ଯନ୍ତମାନ ଅଭିକ୍ଷନୀ ତଥା ନିର୍ମାଣ 
କରିଛନ୍ତି । ମହାକାଶ ପାଲି ଭଦିଷ୍ଟ ଯନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା, ଛୋଟିଆ ତଥା ଶକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା 
ଫଳରେ ଗି ଏହା ସଙ୍ଘାତ Shock), କମ୍ପନ Vibration), ଅଧିକ ଚ୍ଛରଣ (High 
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aCeleration) ଓ ପାରିପାଶ୍ଶି,କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହ୍ୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ! ରକେଟ ଦେହରେ 
ଖଞ୍ଚାଯୀଇଥିବା ଷ୍ଟାଶ୍ଡାର୍ତ ଟେଲିମେର୍ଟ ପ୍ଯାକେଜ୍‌ (Standard telemetry package) 
ଗୁଡ଼ିଏ ଚମଳାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ମ ଶଣ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଟ୍ରାନସତ୍ୟୁସର (Transducer) 
ସଙ୍କେତ ପସେସିସ ଯନ୍ତ୍ର (ପgnal processing unit), ସବଂ-କ୍ୟାରିଅର ଦୋଳକ 
(Sub-cairier oscillator), ମିଶକ ଏମ ଫାୟର (Mixer amplifier), ଚ୍ରାନସମିଟର 
ଏବଂ ରୋଇଟେଜ ନିଯତ୍ତକ ଆଦି ଥାଏ ଏବଂ ଏସବୁ ସଲିଡ୍‌ ଷ୍ଟେଟର ରପକରଣ ଅଟେ ! 


କମ୍ପିନ ଏବଂ ଗ୍ଵପ ପରିମାପ କରିବା ପାଇଁ ରିନ୍‌ ରିନ ଟ୍ାନସଡ୍ୟୁସରମୀନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ | 
ଏହି ଟ୍ରାନସତ୍ୟୁସରଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାପ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପାଇି ଆଭ୍ଯନ୍ତରୀଣ 
ଵୀତଳୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏନାହିଁ । ପରିମାପ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନାବଳୀ ସହ ସାମଞ୍ତସ୍ଯ ଆଇ 
ମିଳୁଥିବୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋଚର ପରିବର୍ଭନୀଯ ଭୋଲଟେଜ (Variable Voltage of Current) 
ଚାନସତ୍ୟୁସଗହିଁ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଲଟେଜ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଦୋଳକ (Voltage 
Controlled oscillator) ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ର କ୍େନସି ମଦ୍ଯୁଲେଟେଡ ଆଉଟପୂଟକୁ 
(Frequer:cy modulated output) ପରିବର୍ଭନ କରାଯାଏ । ଏହା ସଂପୂର୍ଶଭାବରେ 
ଝିଲିକନ ଟ୍ାହଷ୍ଟରରାଇଜଡ୍‌ (Silicon transistorised) ଉପକରଣ ଅଟେ ! ଏହା ଖୁବ କମ 
ଵଶ ଭ୍ଷି ଉପଯୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ସଠିକ କାମ କରିବା ପାଲି ବେଶି ସମଯ ଦରକାର କରେନାହିଁ । 
ସଙ୍କେଚଗୁଡ଼ିଦ ଗୋଟିଏ ମିଶକ ଏମ୍ଚିଫାଏର (Mixer-amplifier) ସାହାଯ୍ୟରେ ବିବର୍ଵନ 
କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଟ୍ରାନସମିଟରର ବ୍ଯବହାରୋପଯୋଗୀ କରାଯାଇଥାଏ । ଅତି ପ୍ରତିକୂଳ 
ଟାରିପାଶ୍‌ କ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହ୍ୟ କରି ପାରୁଥିବା ଟ୍ରୀନସମିଟରମାନ ମଧ୍ୟ ନିମିତ ହେମ୍ମଣି । 


ଏଥିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି (×) ଆଇଲେଖକ XY 
Plotter) | ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ଼ି. ସି. ଭୋରଟେଵ ଆକାରରେ ମିଳୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସୂଚନାବଳୀ 
ନିର୍ର ଭାବରେ ଅତି ସହଵରେ ଆଲେଖନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ରକେଟର ପ୍ରକ୍ଷେପ ପଥ 
(Trajectory), ଚାପମାଚା, ଗୃପ ଏପରିକି ବାଯୟୋ-ମେଡ଼ିକାଇ Bio-medical) ଏବଂ 
ପାଗ ସମ୍ପ୍ଚୀୟ ଚଥ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ଆରେଖନ କରିଥାଏ | 


ରାଢ଼ାରର ଗତିପଥ ନିର୍ଶାୟକ ଶକ୍ତି ବବି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନସ ପଶ୍ର ନିମିତ ହୋଇଛି | 
ରୂପ୍‌ଷ୍ଠର୍ଧ ସଙ୍କେତ ଗ୍ରହଣକରି ଏହା ତୀକୁ ସ୍ଵତଃ ସଞ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ । ଟ୍ରାନସପଶ୍ଡରର୍ୁ ମିଳୁଥିବା 
ସଙ୍କେଚଗୁଡ଼ିତର ସଞ୍ଚାରଣ ତଥା ଗ୍ରହଣ ପାଇି ଅଲଗା କୁଷ୍ଡଳିତ ଏଃଣ୍ଡନା (Helical antenna) 
ମାନ ବ୍ଯବହାର କରା ଯାଇଥାଏ । 
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ମହାକାଶ ସମନ୍ଧୀୟଯ ଯନ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ରଖିବାପା୍ି ଗୋଟିଏ ଖୌର ଵିଗଦର୍ଶନ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା (Sola pointing System) କରାଯାଇଅଛି । ଏହାନୁ ମହାକାଶ ପୋତର 
ସୂର୍ଣାଯମାନ ଅକ୍ଷରେ ଆରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ । 


ନିୟତ୍ତଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ଭୀବରେ ଗୋଟିଏ ରେଟ ଚାଇରୋସ୍ତୋପ Rate 
୮୦୫୯୦6) ବ୍ଯବହତ ହୋଇଥାଏ ! ନିଦ୍ଦିଷ୍ଠ ପଥରୁ ଉପତ୍ରହର ବିଚ୍ୟୁତି ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ 
ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥୀଏ | 


ରକେଟର ଘୂର୍ଶନ ଗୋଟିଏ ରେଟ ଚାରରୋସ୍ତୋପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର 
ଆଉଟପଟକୂ ଇଲେକଟ୍ରନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ଭୂପୃଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟେଲିମିଟର 
(Telemeter) ସାହାଯ୍ୟରେ ପଠାଯାଇଥାଏ ! ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୂସାରେ ପ୍ରତି ଯା ଜେଟ (Reaction 
J) ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯାକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ ! ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳେଇବା ପାଲି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ 
ସ୍ଵଚନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବୋଚଲରେ ଅଧିକ ଗପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ! 


ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ପୋତ ଦ୍ଵାରୀ ପ୍ରେରିତ ଭପଗ୍ରହର ସାଫଲ୍ୟ ପାଲି ଅନେକାଂଶରେ 
ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଇନରସିଆଇ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ € | tial Guidance ) ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭନ୍ନତି ଗୁରୃତ୍ୃପର୍ଶ 
ଅଟେ ! ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଚିନିଯରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀ ଆକ୍‌ସିଲେରୋମିଟର (Accelerometer) ଏବଂ 
ଜାଇରସ (Gyr୦୫) ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିକନ୍ତନା ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ 
ଅଟେ |! ଜାଇରୋସ୍ୋପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିବେଗ ପରିବର୍ଶନର ହାର ଜଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଯାଞ୍ଚ 
କରାଯାଇଥାଏ |! ଏହି ସୂଚନାବଳୀ ରକେଟ ଦେହରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା କମ୍ପ୍ୟଟରଜୂ ଯୋଗାଇଲେ 
ରକେଟଟିକୁ ଠିକ ପଥରେ ରଖିବାପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିଦ୍ଦେଶ ମିଳିଆାଏ ! ଏଥିପାଇି ଆବଶ୍ଯକୀଯ 
ଧାତବ ଭପକରଣମାନ ବାହାର କରାଯାଉଅଛି । ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହେଉଛି ଗ୍ବପ ଟ୍ାନସତ୍ୟୁସର 
( Pressure Transducer) ଯନ୍ରନିର୍ମାଣ । ଏହା ଗପ ପରି ପାରାମିଟରକୁ (Parameter) 
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ପରିମାପ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ରକେଟ 
ଇଞ୍ଜିନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାରି ଟ୍ରାନସଦ୍ୟୁସର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ! ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ତ୍ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 
ଫରାସୀ-ଆରିଆନ ରକେଟର ପ୍ରକ୍ଷେପ ହେବାକୂଥିବା ରଭରୋ ପର ଭୁ-ସମକାଳୀନ ଉପଗ୍ରହ ପାଲି ଗ୍ଵପ 
ଟ୍ରାନସଚ୍୍ୟୁସର ଯନତ୍ରମାନ ଯୋଗାଲ ଦିଆଯିବ । 


D୯ 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


ଭପଗ୍ରହ ସଂପର୍କୀଯ କାର୍ଯାକମରେ ଭାରତବର୍ଷର ମହାକାଶ ଇଲ୍େେକଟ୍ରନିକସ ବିଜ୍ଞାନ ଏଢ଼ 
ମହତ୍ୃପୂର୍ଣ ରୁମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଗ । ଭପଗ୍ରହରେ ଖଂଜା ଯାଇଥିବା କ୍ଷୁଦ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନୁହେଁ, 
£ୀ1ହରିକୋଟାରେ ପସ୍ରତିର୍ଶ ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଶାତୀତଭାବରେ କାର୍ଯା କରିଥିଲ ! 


ଏହି ସମସ୍ତ ସୂବିଧାସୁଯୋଗ ଓ ଚାର ସଂପ୍ରସାରଣ ଆମର ରବିଷ୍ଯୟତ ଆବଶ୍ଯକତା 
ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ ! ବାସ୍ତବିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଗାଯୋଗ ରପଗ୍ରହ ପ୍ରଚିଷ୍ଠାକୂହିଁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି 
ସୀଂକେଚିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସ୍ତନ୍ଦନ ମଡ୍ୟୁଲେସନ ପଦ୍ଧତିରେ ସୂଚନାବଳୀର ସଂଗ୍ବରଣ ପରି ଏଢ 
ଅତ୍ୟାଧ ନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରା ହୋଇଅଛି ¦ ମହାକାଶରୁ ଏହି ସୂଚନାବଳୀ ଧାରାବାହିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ 
ତରଂଗ କିମ୍ଭା ବାର୍ଭାର ବିଟସଂ ୯) ଆକାରରେ ସରିତ ହୁଏ ! କଂପ୍ୟୁଟରରେ ଏକ ଦା 
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ଶୂନ ଯଥାକ୍ରମେ ସଂକେତର ରପର୍ଯ୍ଣତି କିମ୍ବା ଅନୁପର୍ସ ତିକୂ ଦୃଝାଏ ଏବଂ ଏହାଜ଼ୂ ବିଟ 
ନୁହାଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପକାର ସୂଚନାବଳୀ ଭିନ୍ନ ଜିତ୍ନ ସମୟ ଛିଦ୍ର ime Spot) ଦେଇ 
ଆସିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଶହ୍ଦ ପରି ଆଠଗୋଟି “ବିଟ” ଆବଶ୍ୟକ | ଯେତେବେଳେ ଏହା ଏକକାଜଢୀନ 
ଭାବେ ଘଟଣାବଜୀ ସହ ଏହାର ଗ୍ରହଣ ଓ ଘ୍ଗ୍‌ର ପାଲି ସୂଚନାବଳୀ ସଂର୍ବରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ 
ଏହା ପ୍ରତି ସେକେଶ୍ତରେ ଦୁଇଶହ ପର୍‌ ଶଟି ଦିଟ ସଂଗ୍ଵରଣ କରିଥାଏ ! ଏହା ମଧ୍ୟ ଦଶତୁଣ ଅଧିକ 
ବେଗରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ସୂଚନାବଳୀଜୁ ୨୫୬୦ଟି ବଦିଟରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରିବ । ଏହିପରି ଭାଦରେ 
ଗ୍ୁଳିଶ ମିନିଟରେ ସୂଚନାବଳୀ ମାତ୍ର ଗରି ମିନିଟରେ ସଂଗ୍ଵରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । 


ଥୁମ୍ବାରେ ବହୁ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ତମ ଲଦ୍‌ଧ ଅଜିଜ୍ଞତାର୍ୁ ଏହା ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି । 
ସଂପୂର୍ଶରାବରେ ଦେଶୀ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟନୁ ଭିରିକରି ଏକ କାର୍ଯାଳମ ବିଜମ ସରାଜଇ 
ମହାକାଶ ଢେଂଦ୍ରରେ କାର୍ଯ କରୁଥିବା ଇଇେକଟ୍ରନିକ ଇଂଜିନିୟରମାନେ ସଫଳ ତବରେ ସଂପାଦାନ କରି 
ସାଭର୍ଶ `“ ରକେଟମାନ Sounding Rocket) ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ରଢେଟର ନିୟତ୍ତଣ ଓ 
ଦିଗଦର୍ଶନନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପେଲୋଡ ୯S୯intifiତ Payloads), ଟେଲିମେର୍ଟ ବ୍ଯବସ୍ଥା 
Telemetry System) ମାନ ଯାହାକି ରକେଟ, ରାଡ଼ାର ଓ ଟ୍ରାକିଂ ନେଟଭଆର୍କ Tracking 
Network) ସଂପର୍କୀୟ ସୂଚନାବଳୀ ପୂନଃପ୍ତସାର କରିଥାଏ, ସେ ସଦ୍ଧ ପାଇଲି ଇଇେକଗ୍ରନିକ 
ଭପକରଣମାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । 


ସାଇଟ ସୋକେକ୍ଚଂ (Site Project) 


ସାଇଟ କାର୍ଯାକମ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଗୂର୍ଧତ୍ୃପୂର୍ଣ କ୍ଷେତ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଇଲେକଟ୍ରନିକ୍‌ 
ଏକ ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ତୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଅହମଦାବାଦର୍ତତ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଇଭପତ୍ରହ 
ଯୋଗାଯୋଗ ଭୂପୃଷ୍ଠ କେଂଦ୍ର ଏବଂ ମହାକାଶ ବ୍ୟବହାର କେଂଦ୍ରର ଇଲେକଟ୍ରନିକ ସିଷ୍ଟମସ୍‌ ଡ଼ିଭିଜନ 
ଦ୍ଵାରା ଧାତବ ଭପକରଣମାନ ପ୍ତସ୍ତତ ହେଉଅଛି ! ଏହାର ୧୪ ମିଟର ବ୍ୟାସ—ବିଶିଷ୍ଠ ଆ ଢିଆକୁ 
ପରିଗ୍‌ଵଳିତ କରି ୩୬,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବର୍ଦ୍ଦ ତ ଭପଗ୍ରହର ଗତିପଥ ନିଦ ଷ୍ଟ ଭାଦେ 
ନିର୍ଶୟ କରାଯାଇ ପାରୃଅଛି । ସାଇଟ କାର୍ଯାକରମ ପାଇଁ ଅହମଦାବାଦର୍ସ ତ କେଂଦ୍ରଜୂ ଶଢ୍ଚିଶାଳୀ 
କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ପଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ଶ 
ଯତ୍ୟୟ ସହ ଏହି କାର୍ଯାଭୀର ଚ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । 
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ଆରଇଭିଠାରେ ଗରତଂନିମିଂତ ଆଣ୍ଡିନା ! ଏହା ୩୬,୦୦୦ କିଲୋ 
ମିଟର ଦୂରର ଏକ ଉପଗ୍ରହ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରୁଛି 


ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାକାଶ ଇରେକଟ୍ରନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଦତ ଭନ୍ନତି କରାଯୀଇ ରକେଟ ଓ 
ଭପଗ୍ରହ ଆଦିର ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ ତଥ ସାଇଟ କାର୍ଯାକ୍ରମ ପାରି ସୁବିଧାଦିର ଆୟୋଜନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଅଛି । 
ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍୍ଦଂୀଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପକଳଲ୍ଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । 


୮ ଢେଲୋ ଆରଭି”” “(Hello Arvi)” 


ମହାଜୀଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଏକମାତ୍ର ଅବଦାନ କେବଳ ଟେ ଇଲିରିଜନ ନୂହେଁ ! 
ଅନ୍ଯ ଏକ ଗୁର୍ରତୃପୂର୍ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ ! ଆୟୋନୋସଫିଅର Clonosphere) 
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ମଧ୍ୟଦେଇ ଭଳ ଫିିଜ୍ଲେନସ ରେଡ଼ିଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାକୃତିକ ଯତିବଂଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ 
ହୋଇଥାଏ ! ତେଣୁ ଦୂଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ଯରେ ଭପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକେତ ପୂନଃସ୍ଥସାର ପାଇଲି 
ମାଇଢ଼ୋଏଇଗୁଡ଼ିକ (M୮୦waves) ବ୍ଯବହାର କରା ହୋଇଥାଏ । ଭାରତୀୟ 
ଭଂଜିନିଅରମାନେ କେବଳଚ୍ଛ ଅତ୍ୟାଧୂନିକ ଭପଗ୍ରହଗୂଡ଼ିକର କାର୍ଯାକାରିତା ନୁହେଁ, ଧାତବ ଭପକରଣଙ- 
ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭପାଦାନମାନ ୍ସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଘ୍ଭୁତ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । 


ଦେଶୀ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଜ୍ଞାନର ବିନିଯୋଗରେ ଭାରତବର୍ଷିର ସ୍ଥଥମ ଭୂପୃଷ୍ଠ କେଂଦ୍ର 
ପୁଣେ ଠାର ୮୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଆରଭି ଠାରେ ସ୍ତଚିଶ୍ତିତ ହୋଇଥିଇ । ଏଠାରେ 
ଘତିର୍ୟତ ଭପଗ୍ରହ କେଂଦ୍ରଟି ଭାରତ ମହାସାଗର ଭପରେ ଅବର୍୍ଂତ ଭ-ସ୍ଥାଯୀ ଭପଗ୍ରହ ସହ 
ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି କାର୍ଯା କର୍ଧଅଛି । ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଏକାନବେଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସର୍ଯ ଭାବରେ 
ନେଇ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା “ଇଣ୍ଡେଲସାଟ” ୯ଆନ୍ତର୍ନାତିକ-ଟେଲିଂଯୋଗାଯୋଗ ଭପଗ୍ରହ ସଂସ୍ଥା) 
ନେଟଭଆର୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ ! ଏହା ୩୬,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଭଦ୍ଧ ରେ ଅବସ୍ଥାପିତ 
ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଅବର୍ଯ ତିର୍ସ ପର୍ବ ମରେ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଠାର ପୂର୍ବରେ ଜାପାନ 
ପର୍ଯାତ୍ତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ । 


ଆରଭି ଠାରେ ଥିବା ଏଣ୍ଡେନା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହୋଇଥିବାର୍ର ଏହା ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଉପତ୍ରହର 
ଗତିପଥ ସଠିକଭାବେ ନିଛ ରଣ କରି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ! ଭପତ୍ରହକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ଏଣ୍ଟେନାଟି 
୧/୩୦୦ ଦ଼ିଗ୍ରୀ ନିର୍ଭୁଲତାରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ । 


ଏଣ୍ଟେନା ଆଳିଆଟିର ବ୍ଯାସ ୨୯.୭ ମିଟର ଏବଂ ଏହା ପାରାବୋଲ୍ମ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ । 
ଏଣ୍ଡେନାଟିର ୍କ୍ଷେପଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଫଳସଥଦ ଦିଜିରିତ ଶକ୍ତିକୁ (Effective radiated power) 
ଶକ୍ତି ପରିବଦ୍ଧୀକ ଆଉଭଟପୂଟ € Power amplifier output )୦ାରୁ ଦଶଲକ୍ଷଗୁଣର୍ୁୁ ଅଧିକକୁ 
ବଢାଇ ଦେଇଥାଏ । ମହାୀକାଶରୁ ଆସୁଥିବା ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଲି ଗୋଟିଏ ନିମ୍ବଂରବ 
ରିସିରର ଏ-ପିଫାଏର Low ୮୦5୫ ୮6୯୧6୮ ଅmMpiifie) ବ୍ଯବହୃତ ହୁଏ । 
ତରଳ ହିଇିଅମ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ଅତି ଶୀତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସହାୟ ୨୫୫ ଡଗୀ ସେଂଟିଗ୍ରେଡରେ 
ରଖାଯାଇଥାଏ ! 


ଆରଭିର ସବୂଠାରୁ ବୈଣ୍ିଷ୍ଟ୍ଯପୂର୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଏଠିକାର ସମସ୍ତ ଇଂକିନିଅରିଂ ବ୍ଯବସ୍ଥା 
ଓ ଏହାର କାର୍ଯାକାରିତା ଭାରତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦାରା ସଂପାଦିତ ହୋଇଅଛି | ଅଧିକାଂଶ ଯନ୍ତ୍ର 
ପାତିର ଅଂଶ ଭାରତବର୍ଷରେ ନିମିତ ହୋଇଅଛି । ୧୯୭୧ ମସିହାରୁ ଭପଗ୍ରହ ବ୍ଯବସ୍ଥା 
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କାର୍ଯାକାରୀ ହେବାଠାରୁ ଭାରତର ମହାସାଗରୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢି ଯାଇଅଛି 
ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଲିଫୋନ, ଟେଲେକସ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ବାଇଁ।ମାନଂକରେ ଯୋଗାଣ 
କାର୍ଯାକାରୀ କରାଯାଭଅଛି । ଏହା ସଂଗେ ସଂଗେ ବିଦେଶରୁ ସହ୍ଥସାରିତ ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯାଳମ ଚ୍ରହଣ 


~~ pe 
ni er ied 


ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସହିତ ଯୋଗା ଯୋଗ ତିନିଗୋଟି ଭପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖା 
ଯାଇପାରେ, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକର କକ୍ଷ ପଥ ହୁଏ ଆପାତଃ ସ୍ଥିର ଏବଂ ପଥିବୀ ଠାରୁ 
୩୬,୦୦୦ ଜି : ମି: ଦୂରରେ । 

କରିବାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମର୍ଥ ହୋଇଅଛି |! ଅନ୍ଯ ଦେଶ ମାନଂକୁ ଦରଦର୍ଶନ ଜାର୍ଯାକମ ଏ ପରିସି 
ରଂଗୀନ ଦୂରଦର୍ଶନ ମଧ୍ଯ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପଠାଯାଇ ପାରୁଅଛି । 

ବିକଲ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇଲି ଅନ୍ୟଏକ ଭୁପୃଷ୍ଣ କେଂଦ୍ର ଡ଼େରାତୁନ୍‌ରେ ସ୍ଥାପିତ 
ହୋଇଅଛି 1 ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ମହାସାଗର ଭପଗ୍ରହ ସହ ସଂପର୍କ ରକ୍ଷାକରି କାର୍ଯା କରିବ । ଏହି 
କେଂଦ୍ରଟିର ଅଭିକନ୍ତ୍ରନା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଶୀ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ବିନିଯୋଗରେ ସମ୍ଭବ 
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ହୋଇଅଛି । ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ର୍‌ ପୃଷ୍ଠ କେଂଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭାରଚ୍ୟୟ 
ଲଂଜିନିଅରମାନଂକୂ ଭ୍ତାମ୍ୟମାଣ କେଂଦ୍ରମାନ ସ୍ତତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସମର୍ଥ କରିଅଛି । ଏହି 
କେଂଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂ୍ଦଦ ଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅଚଳମାନକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଆଯାଇ ପାରୃଅଛି । ଅବଶ୍ଯ ଗୋଟିଏ 
ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଗ୍ରହ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯାକାରିତା ନିର୍ଭର କରିବ । 


ସିଂଫୋନି € Symphonie ) 


ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ସଉ କରିଥିବା ଅତ୍ଯାଧୂନିକ ବୈଷଯିକଞ୍ଚାନର 
ଭପଯୋଗ ପାଇଲି ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍‌ସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚୂର ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଅଛି । ୧୯୭୭ 
ମସିହାଠାରୁ ଦୂଇବର୍ଷ ପର୍ଯାତ୍ତ ଆଇ. ଏସ. ଆରଂ ଓ. ସହାୟତାରେ ଭାରତୀୟ ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍‌ ବିଭାଗ 
ଫ୍ରାକୋ-ଜର୍ମାନ ଉପଗ୍ରହ ସିଂଫୋନି ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାମାନ ପରିଗ୍ଵଳନା କରିବ | 


ଏହି ପର୍ଯାୟରେ ଦୂଇଗୋଟି ଉପଗ୍ରହ ପର୍ବଶମ ଜର୍ମାନୀର ସହାୟଚାରେ ନିମିତ ହୋଇ 
ଆମେରିକା ଦ୍ଵାରା ଘେରିତ ହୋଇଅଛି ! ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷଣବରେଖାର ୩୬,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଇଦ୍ଧୀ ରେ 
ଥାଇ ସେମାନଂକର କକ୍ଷ ପଥରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି । ଏମାନଂକର ବେଗ ପୃଥିବୀର ବେଗ ସହିତ 
ସମାନ ହୋଇଥିବାର ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଜାଶରେ ଗୋଟିଏ ର୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ପରି ପତୀଯମାନ ହୁଅନ୍ତି । 
ଭତ୍‌କ୍ଷେପଣ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପତ୍ରହର ଓଜନ ୪୦୨ କିଇଲୋଗ୍ୃ।ମ ଥି ଏବଂ ଏଥିରେ ବିକ୍ଷେପଣୀୟ 
ସୌର ପ୍ୟାନେଇ ¢ Deployable solar pannel) ଥିସ | ସିଂଫୋନି ପଥମେ ଆଫକା ନିକଟବର୍ରୀ 
ଆଟଲାଂଟିକ ମହାସାଗରୀୟ ବିଷ୍ଣବରେଖା ଭପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିସଗ । ଏହା ଆପ୍ର କାର 
ଅଧିକାଂଶ ଅଂଚଳ, ଆରବ, ଇଭରୋପ ଏଢଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର କେତେକ ଅଂଚଳ ତଥା 
ଯୁସ୍ତରାଷଟ୍ଟ ର ପୂର୍ବ ଭପକୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲ ! ଭୀରତବର୍ଷକୂ ଅନ୍ନର୍ଭଭ୍ତ 
କରିବାପାଇି ଏହାଜୂ ପୂର୍ବଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଘୁଂଗ୍ବଭବାକୁ ହେବ । 

ସିଂଫୋନିର କାର୍ଯାକାଳ ସମୟ ପାଂତବର୍ଷ ଅଟେ ! ବର୍ଭମାନ ଏହି ବ୍ଯବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ଯାନ 
କରୀଯାଭଅଛି ଏବଂ ଖୁବ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯାକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ପରୀକ୍ଷାମାନ କରାଯିବ । 


ପ୍ରତୃତପକ୍ଷେ ଆରଭି ପରି ବଢ଼ ତୃପୃଷଠ କେଂଦ୍ର ବିନା କିପରି ମଧ୍ୟମ ଆକାରରକ୍ଷୁଦ୍ର 
ଏଂଟେନାମାନ ଯାହାକି କମ ବ୍ୟୟସାପେକ୍ଷ ତଥା ସହଜରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, 
ସେହିପରି ବ୍ଯବସ୍ଥା ଉପରେ ସିଂଫୋନି ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି । ଢର୍ମାନୀ ଓ ଫ୍ରାନସରେ ଦୁଇଟି ୧୬ 
ମିଟର ଏଂଟେନା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଏତ୍‌ ରାଡ଼ିକରେ ୩ କିଲୋରଆଟର ଟ୍ରାନସମିଟରମାନ ଅଛି ଏଦଂ 
ଏହା ବ୍ଯବହାର କରି ଗୋଟିଏ ରଂଗୀନ ଟି. ଭି. ଏବଂ ତିନୋଟି ଧୃନି ସରଣୀ ୯ସାଭଶ୍ଡ ଗ୍‌ନେଇଠ2 
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କିମ୍ମା ଦୂଇଟି ଚି. ଭି. ଏବଂ ଛଅଶହଟି ଟେଲିଫୋନ ସରଣୀ ସଂଚ୍ବରଣ ଅଥବା ଚ୍ରାହଣ କରାଯାଇ ପାରୁଅହି । 
ଫରାସୀ ରେଡ଼ିଓ ଏବଂ ଟି. ଭି. କେଂଦ୍ର ଗୋଟିଏ ୧୨ ମିଟରର ଏଂଟେନା ଏବଂ ୫ କିଲୋଉଆଙଟ 
ଶର୍ଚିବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରାନସମିଟର ଥିବା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ କେଂଦ୍ର ଅଛି । ଛଅଟି ଧ୍ବନି ସରଣୀ କିମା ଶହେ 


ସିନ୍ନୋନି : ଫଗସୀ-ଜମାନ ଯୋଗାଯୋଗ ଭପଗ୍ରହ ଏହା ଦ୍ଵାଗ ଗରତ୍ୟଯ ପରୀକ୍ଷାମାନ 
କରଗଯାଉଛି 
ଟେଲିଫୋନ ସରଣୀ କାର୍ାକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସଯୋଜନୀୟ ହେବ ୪ ମିଟର ବ୍ୟାସ 
ବିଶିଷ୍ଠ ଏଂଟେନାରେ ଥିବା ୨୫୦ ଓ୍ୟାଟର ଟ୍ରାନସମିଟର | ଏହାଠାର୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ୨.୫ ମିଟର ବ୍ଯାସ 
ବିଶିଷ୍ଟ ଏଂଟୋନାମାନଂବ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂଚନାବଦଳୀ ସଂଗ୍ଵରଣ କରିବାର ପରିକଲ୍ଧନା ଅଛି । 


ଗ୍‌ଳିଶିରୁ ରଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷାମାନ କରିବାର କାର୍ଯାକମ ହୋଇଛି । ଭିନ୍ନ ଜିନ୍ନ କେଂଡ୍ରର୍ଧ 
ଟେଲିଫୋନ, ଟେଲିଗ୍ର।ଫ, ସୂଚନାବଳୀ ଟି. ଭି. ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ବାର୍ରା ସଂଗଚାରଣ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାମୀନ 
କରାଯାଇ ଏହି କେଂଦ୍ରଗ୍‌ ଡ଼ିଜୁ କିପରି ମହୀକାଶ ମଧ୍ୟଦେଇ ଫଳସ୍ଥଦ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ 
ପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାର୍ଯ ବ ! ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରେଡ଼ିଓ ଏବଂ ବହୁତ ଚା ଡ଼ିଏ 
ଧନି ସଂଜେତର ସଂଗ୍ବରଣ, ଭପଗ୍ରହର୍୍ତ ତ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନସପଶ୍ତର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ରେଡ଼ିଓ 
ସଂକେତର ସଂର୍‌ରଣ କିମ୍ଭା କଥନ ସଂକେଚ( 5 peech signal) ବହନ କରି ନେଉଥିବା ସାଂକେତିକ 
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସ୍ତନ୍ଦନ (୯୦d pu!se) ସାହାଯ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଶଦ୍ଦ ସଂଗ୍ବରଣ ସଂଗେ ସଂଗେ 
ଅଧିକ ଚଥ୍ୟର ଘେରଣ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାମାନ କରାଯିବ ! 


୭୬ 
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କଂଠସ୍ବର ସଂଗ୍ବରଣ କରିବାର କେତେକ ଆଧୂ ନିକ ସ୍ରଣାଳୀ ଭପରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ! 
ବରିମାନ ଅନୁସୃତ ହେଉଥିବା ପଦ୍ଧତିରେ କଣ୍ଠସ୍ବର ଦ୍ଵାରୀ ଭଙ୍ନତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଦ୍ୟତିକ 
ସଳେତତୁ ଗୋଟିଏ ସହର ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବାପରି ଏକ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 
ପଠାଯାଇଅଛି । ଏହା ଦେଖା ଯାଇଅଛି ଯେ ସଚି ସେକେଶ୍ଡରେ କଥନ ସଂକେତର ୮୦୦୦ ଟି ସାଂପଇକ୍ୁ 
(Sample) ଗହଣ କରି ଏହାଳୁ ସାଂକେତିକ ବୈଦ୍ୟତିକ ସ୍ଥନ୍ଦନ ଆକାରରେ ପଠାଇ ମନୁଷ୍ଯର 
କଂ ଠସ୍ରକୂ ପୂନରୂ୍ଥାଦନ କରାଯାଇ ପାରିବ | ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇି ଭବିଷ୍ଟ 
ସରଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ସଂଳାପ ସଂଗ୍ବରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ! ସଂଳାପର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 
ତଥା ଅତି କ୍ଷଦ ସମୟ ଛିଦ୍ରରେ ଗଚି କରିଥାଏ ¦ ଏଗୁଡ଼ିକ ଘାୟ ଗୋଟିଏ ସେକେ ଶ୍ର ଦଶଲକ୍ଷ ଭାଗର୍ର 
ଏକ ଭାଗ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସବୃଗୁଡ଼ିକ କୁମ ପର୍ଯାଯରେ ଦ୍ଧ ତ ଗତିରେ ସଂଗ୍ରିତ 
ହୋଇ ଅପର ପାର୍ଶ୍‌ରେ ପୂନର୍ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । 


ଉପଗ୍ରହ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଲି ଆଜିକାଲି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସରଣୀମାନଂକ ପାରି 
ଅଲଗା ଅଲଗା ଫୁଁ ଜ୍ଲେନସିମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି | ବ୍ୟବହାର ହେଉ ବା ନହେଉ ଗତି ପଥରେ 
ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ଭନୀୟ ରହିଥାଏ ! ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଫୁ କ୍ଟେନସିକୁ ଅପରିବର୍ଉନୀୟ ନରଖି ଗ୍ଢିଦା 
ଅନୁସାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ସ୍ଥୀବ ଅଛି । ବର୍ଶାଳୀ ପ୍ରସ୍ଥ ad width) କିମା ଉପ- 
ଗ୍ରହର ଶନ୍ତି ବ୍‌ର୍ଵ ପରି କୃଚିତ ସୂବିଧାଢନକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା କଥନ ସରଣୀ ବୃର୍ଧ କରିବା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 
ରଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ । 


କ୍ଷେତ ପର1କ୍ଷା (Field experiments) 


ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଂଚଗୋଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିରୀଟ 
ଦେଶର ଆବଶ୍ଯକତା ମେଂଟାଇବା ମଗି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ସାହୀଯ୍ୟ 
କରିବ । ପଥମତଃ, ଦୂରବର୍ୀ ଅଂଚଳଗ୍‌ ଡ଼ିକର ଯୋଗାଯୋଗ ପାଲି କାର୍ଯାକ୍ରମମାନ ପରିଗ୍ବଳନା 
କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି । ଏଥିପାଇରି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଉପକରଣମାନ ଯାନବାହାନ ଦ୍ଵାରା 
ଦୂରବର୍ରଭୀ ଅଂଚଳମାନଂଜୂ ନିଆଯାଇ ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । 
ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ ଏବଂ ଖଣି ଅଂଚଳ ପରି ସ୍ଥାନମାନଂକରେ ସ୍ଥାଯୀ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ତତିର୍ଷବ ତ ହେବା ପର୍ଯନ୍ତ 
ଏହି ବ୍ଯବସ୍ଥା ଖୁବ୍‌ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଭପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସୂଦ୍ଧର ଅର୍ତଣାଚଂଜ ପ୍ରଦେଶ, ଜକ୍ଷା ଦ୍ଵୀପ 
ଜିତ୍ମା ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଦି ସ୍ଥାନ ମାନଂକରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦଦ ଷ୍ଟ ୍ଥଣାଳୀରେ କାର୍ଯାକାରୀ କରୀଯାଇ ପାରିବ 
ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ଜର୍ମରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା ପ୍ତତଚିଷ୍ଠା କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଘଣାଜୀ ଭପରେ 
ସିଂଫୋନି ଜରିଆରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ । ଆବଶ୍ଯକୀୟ ଉପକରଣମାନ ହେଲିକପଟର ସାହାଯ୍ୟରେ 
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ଦାରୂଣ ଦୁବିପାକ୍ରସ୍ତ ଅଂଚଳକୁ ପଠାଯୀଇ ବାହାର ଜଗତ ସହ ଏହି ଅଂଚଳର ଯୋଗାଯୋଗ ପୁନଃ 

ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ । ବିଶେଷକରି ବନ୍ଯା କଜିମତ୍ମା ଜୁମିକଂପ ଦ୍ବାରୀ 
କ୍ଷଚିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଂଟ ଳଗୁଡ଼ିକର ସଂପର୍କରେ ସ୍ଥଳଗଗରେ ବିଛଁ ନ ହୋଇ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ସେଠାରେ 
ଏ ବ୍ଯବସ୍ଥା ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ହେବ ! 


ତୃତୀୟତଃ ରେଡ଼ିଓ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ କେଂଦ୍ରରୁ ଉପଗ୍ରହକୁ ପେରଣ କରି ଏହାକୁ ସର୍ବ- 
ଭାରଚୀୟ ଆକାଶବାଣୀ ପ୍ତଗ୍ଵର ଅନ୍ତଭ୍‌ସ୍ତ କରୀଯାଇ ଭାରତୀୟ ଆକାଶବାଣୀ କେଂଦ୍ରମାନଂକରୁ 
ପୂନଃ ପ୍ରସାର କରିବାର ପସ୍ତାବ ଅଛି । ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରିତ ସଂକେତଟୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ 
ଏବଂ ଜାତୀଯ ୍୍ତଗ୍ବର ଓ କାର୍ାକ୍ରମରେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହେବ । 


ଚତୁର୍ଥଚଃ, ଦୂରଦର୍ଶନ ସଂଗେ ସଂଗେ ଏକାଧିକ ଧନି ସରଣୀ ସଂଗ୍ଵରଣର ଭପାଦେୟଚା 
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମୂଲ୍ୟାଂକନ କରିବେ । ବହୁଭାଷାଭାଷୀ ଦେଶ ପକ୍ଷେ ଏହା ଗୁର୍ତତ୍ୃପୂର୍ଣ ହେବ । 
ଏହିପରି ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସୀମନିଚ ଭାବରେ ସାଇଟ୍‌ କାର୍ଯାକ୍ରମ ଦ୍ଵାରୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି ! 


ପଂଚମତଃ, ରପଗ୍ରହକୂ କଣ୍ଡସ୍ଵର ସଂକେତ ସଂଗ୍ଵରଣ କରିବାର ନୂଚନ ପ୍ରଣାଳୀମାନ ନିଛ ରଣ 
କରିବାର ପ୍ତସ୍ତାବ ଅଛି । ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ତିନିଗୋଟି ରୁପୃଷ୍ଠ କେଂଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ 
ହେଇଛି ଦିଛୀ, ଅହମଦାବାଦ ଏବଂ ନୂତନ ରାବରେ ପ୍ତତିଷ୍ଠଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମାଂଦ୍ରାଜ କେଂଦ୍ର | 
ଏହି କେଂଦ୍ରଗୃଡ଼ିକ ଉପଗ୍ରହ ଜରିଆରେ ପରସ୍ତର ସହ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବ । କଥନ 
ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଡ଼ିଜିଟାଇ ଆକାରରେ ସାଂକେଚିକ ବୈଦ୍ୟଚିକ ସନ୍ଦନମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ 
କେଂଦ୍ରର୍ଧ ପଠାଯିବ | ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯା କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବିଶେଷ 
ଫଳସ୍ଥଦ ହେବ |! ଉଦାହରଣ ସ୍ରୂପ, ଦିଛୀ ଓ ବମ୍ଭେ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଚରମ ସୀମାରେ 
ପହଂଚି ଅଧିକ ସରଣୀ ଆବଶ୍ଯକ କରଥିଲେ ଦିଛ୍ଲୀ ଓ ମାଡ୍ରାସ ପଅର ସରଣୀ ବ୍ୟବହାର କଗଯାଇ 
ପାରିବ । ଭପଗ୍ରହ ଜରିଆରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଂକେଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଟ୍ରଂକ ଅଟୋମେଟିକ 
ଏକସଟେଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକ ପରିବର୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, କାରଣ ସଂକେତଟି ଉପଗ୍ରହକୁ 
ଯାଇ ସେଠାର୍ସ ଭୂପୃଷ୍ଠ କେଂଦ୍ରକୂ ୍ତ୍ୟାବର୍ଭନ କରିବା ପାରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଏକଂ-ଚତୁର୍ଥୀଂଶ 
ସମୟର ବିଳମ୍ହିଁ ଘଟିବ । 


ଏହା ସଚ ଯେ ଏଟିଏସଂ-୬, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଇଟ କାର୍ଯାକରମର ଦୂରଦର୍ଶନ ଘସାରଣ 
ହୋଇଥାଏ, ଚାର ସ୍ଥାନ ସିଂଫୋନି ଭପଗ୍ରହ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କାର୍ଯାକମ 
ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଘ । ଗାଁ।ମମାଂନଂକରେ ଥିବା ଚିକେନମେଗ୍ବ ଏଂଟୋନାକୁ ଏହା ସିଧାସଳଖ 
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ଟେଲିଭିଜନ ବାଉଁ। ପଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରି ଏକ କାର୍ଯାଳତମ ପାଇଁ ଭପତ୍ରହ ବ୍ଯବସ୍ଥାରେ 
କେତେକ ପରିବଉ୍ଁନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ! ତେବେ ଭାରତ ଓ ଫ୍ରାନସ ପରି ବିରାଟ ଦେଶ ମାନଂକରେ 
ଜଳବାୟୁ , ଧଳି,କୃକୁଟିକା ଏବଂ ବର୍ଷା-ଜନିତ ଭିନ୍ନ ଭିତ ପରିବେଶରେ ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗ 
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ୟାମାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ନାଇଦାୟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏହା ଫଳରେ ମିଳି ପାରିବ ! 


ଏହି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପରିଗ୍୍‌ଵଜନା ହେବା ବେଳକୁ ଭାରତବର୍ଷ ଅତି ଭଚ୍ଚ ର୍ଫ କ୍ରେନସି ତଥା ଦେଶର 
ଵିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳରେ ଥିବା ବାୟୁ ମଶ୍ଡଳରେ ଏହାର ସୃକ୍ଷ୍ମୀକରଣ ନେଇ ଅନୁଧ୍ଯାନ କରି ସାରିଥିବ । 
ଏହା ସଂଗେ ସଂଗେ ନିକଟ ଭଦିଷ୍ଯତରେ ଦେଶ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାଜୂ ଥିବା କ୍ରମବର୍ଣଷ୍ୁ 
ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଡାରବା ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ଭପଗ୍ରହ ବ୍ଯବସ୍ଥାର ଆହ୍ବାନକୂ 
ସଫଳଭାବେ ରୂପାଯନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଚମାନେ ଏକ ସୂବିଧାଳନକ ଅବସ୍ଥାରେ 
ପହଂ-ଚିଥିବେ | 


ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍‌ସ ଏବଂ ଆନୁଷର୍ଲକ ଶିଜ୍ମାନ ଗଢି ଭଠିବା ପାରି ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥିବା ବ୍ୟାପକ 
ପ୍ରଯୁଭିଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆର୍ଯାଭଟ, ଏଟିଏସ-୬ ଏବଂ ସ *ଫୋନିଠାରୁ ମିଳିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦ୍ର ଡ 
ବିକାଶୋନୃ ଖୀ କ୍ଷେହ | ଏ କ୍ଷେଭ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଖୁବ୍‌ ଶୀଘ୍ର ସମୟ ଅନୁ ପଯୋଗୀ ହୋଇ 
ପଡ଼ିଆାଏ । ସମ୍ପତି ଏହି କ୍ଷେ୍ରରେ ବ୍ଯବହୃତ ହେଭଥିବା ବ୍ଯବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଭନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣମାନ 
ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଭଅଛି । ଏ ବ୍ଯବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ଲେଜର ଯୋଗାଯୋଗ, ସଠିକଭାବରେ ଭଢତାର 
ନିଯତ୍ତଣ ସମ୍ପକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଯୋହା ଫଳରେ ମହାକାଶ ଯାନଟି ଖୁବ୍‌ ଶୀଗ୍ର ବିଗ୍ବଳିତ ହୁଏନାହିଁ ।, 
ଭଦ୍ଧଷ୍ଟଟର ଇନ୍ଧନ ଭପଗ୍ରହର କକ୍ଷପଥ ଠିକ୍‌ ରଖିବା ପାରି), ବିକ୍ଷେପଣୀଯ ସୌରସଳଜା ଅଧିକ 
ପରିମାଣର ସୃର୍ଯାମେକ ହଗ୍ରହ ଏବଂ ଅଧିକ ଶଭ୍ତି ଆହରଣ ପାଲି) ଏବଂ ବିକ୍ଷେପଣୀୟ ଏଣ୍ଟେନା ଯୋହା 
ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳଟିଵୂ ଠିକ୍‌ ଭାବରେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗବେଷଣାର “ପୂରୋଇୁମିଂ, କିନ୍ତ 
ମହାକାଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୂ ବିଧାମାନ ପୃଥିବୀରେ ମିନିବା ପାଲି ଏଗୂଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ଆବଶ୍ୟକ | 


ଦୀ 
ସରୁଜ ଖସେଉଁ ଠାରେ ଲାଲ 


ପରମଶୂନ୍ୟ € Absolute ze୮୦ ) ଅର୍ଥାତ୍‌୨୭୩୧° ତଚାପକ୍ରମରୁ ଉର୍୍ଦରେ ଥିବା 
ଯେଚୌଣସି ପଦାର୍ଥ କିୟତ୍‌ ପରିମାଣରେ ତଡ଼ିତ୍‌ଚ୍ମସକୀଯ (€ Electro-magnetic ) ଶଢ୍ଛି 
ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିର୍ଶୟ କରାଯାଇପାରେ | ବାସ୍ତବରେ ପଦାଥଟି ଏହି ତଢ଼ିତ୍‌ 
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ଚୁମ୍ମକୀୟ ଶଭ୍ିକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଚ୍ନ, ଅବଶୋଷଣ, ବିଳୁରଣ କିତ୍ମା ବିକିରଣ କରିବ, ତାହା 
ପଦାର୍ଥଟିର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଏହାର ଭୌଚିକ ଧର୍ମ ଭପରେ ନିର୍ର 
କରିଥାଏ । ଚତ୍ରିଚଂଚୁମମକୀୟ ବର୍ଶାଳୀର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଦ୍ଵାରା ପଦାର୍ଥକୁ ନିର୍ଣୟ କରିହେବ ଚାହୀବୁ 
ସୂଚିତ କରିବା ନିମିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଙ୍କେଚ-ଯନ୍ତରମାନ ବିକା ଶପ୍ରାସ୍ତ ହୋଇଅଛି । ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକ୍ଧଚି କିତ୍ମ 
କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନଆସି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ତ ନିର୍ଭୟ କରିବାର ପବବତିକୁ 
“ଦୂରରୁ ସଙ୍କେଚ-ଯନ୍ତ୍ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଶନଂ ଜୂହାଯାଏ ! ସୂଚକଗୁଡ଼ିକୁ ଭଡ଼ାଜାହାଜ, ରକେଟ କିମ୍ଭା ଭପଗ୍ରହ 
ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଯାଇ ପାରିବ । 


ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍‌ ଫିଲ୍ମ୍‌ ତଢ଼ିତ-ଚୂୁମମକୀୟ ବମ୍ବାଳୀର ଗୋଟିଏ 
କ୍ଷଦ୍ର ଅଂଶକୁହିଁ ସୁଗ୍ରାହୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପରିସର ପ୍ରାୟ ୦.୪୦.୭ ମାଇକନ୍‌ (ଗୋଟିଏ ମିଟରର 
ଦଶଇକ୍ଷ ଭାଗରୁ ଏ କଭାଗ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ଚନ୍‌କୁ ବୁଝାଏ) ତରଙ୍ଗ-ଦେ ୍ଘ୍ୟ (Wave length) ପର୍ଯନ୍ତ 
ବିସ୍ଥାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୂର ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ରୁଭ୍ତ ହୋଇଥାଏ |! କିନ୍ତ ଆଧୁନିକ 
ଉପକରଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିପାରିବ | ଏହା ୦୩ ମାଇଚ୍ଥନ୍‌ର ଅଲଗ୍ରା- 
ଭାୟଯୋଲେଟ୍‌ ଚରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ୯ Ultra-violet wave length )୦ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୨ 
ମାଇଳ୍ଛନର ଲନଫ୍ରା-ରେଡ଼ ୯a -ed ) ତରଙ୍ଗ ଦେ ର୍ଘ୍ଯ ପର୍ଯାତ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ମିଲି- 
ମିଟରର୍ଗ କିଛି ସେଣ୍ଟିମିଟର ତରଙ୍ଗ ଦେ ର୍ଘ୍ୟ-ବିଶିଷ୍ଟ ରେଡ଼ିଓ ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିଥାଏ | 


ଇନଫ|-ରେଡ୍‌ ତରଙ୍ଗ -ସୂଚାହୀ ସ୍ତନ ଧରଣର ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍‌ ଫିଲ୍ମ ଶଭ୍ତିକୁ କଳା ଧଳାରେ 
ରିପିବଦ କରିଥାଏ | ଅନ୍ୟ ଏକ ଧରଣର ଇନ୍‌ଫ୍ରାଂରେତ୍‌ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍‌ ଫିଲ୍‌ମ ଏହାକୁ ଅପ୍ରକ୍ଚ 
ରଙ୍ଗ” ଗୁଡ଼ିକରେ ୯୮a ଠୋଠଧ$) ଲିପିବଦ କରି ପାରିବ ! ଏହିପରି ଫିଲ୍ମମାନ ୦'୭-୦୯ 
ମାଇକ୍ରନ୍‌ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍୍ଯଟବିଶିଷ୍ଠ ନିକଟ ଇନ୍‌ଫ୍ରାଂରେଡ୍‌ ବିଜିରଣ ପ୍ରତି ସୂଗ୍ରାହୀ ହୋଇଥାଏ । 
ଯେହେତୁ କ୍ଲୋରଫିଲ୍‌ ଥିବା ସୂତ ଭରଭତିଦ ନିକଟ ଇନ୍‌ ଫ୍ରାଂରେତ୍‌ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ିକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରି- 
ଆଏ, ତେଣୁ ଏହି ଧରଣର ରଙ୍ଗୀନ୍‌ ଫିଲ୍ମରେ ସୃର୍ଯା।ଲ୍ମେକରେ ଫଟୋଚିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହା ମଲଲ 
ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ! ବିପରୀତ ପକ୍ଷେ, ରୁଗ୍ଣ ଉତଉଁ ଦଗୁଡ଼ିକ ନେଳିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ପାଣିର 
ଅଭାବ, ଭାଇରସ ଦ୍ଵାରା ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ଭା ସାରର ଅଭାବ ଘଟିଲେ କ୍ଲୋରଫିଲ୍‌ ପରିମାଣ ବାଧାପ୍ରାସ୍ତ 
ହୋଇଥାଏ ! 

ମନେକର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ଦଶଗୋଟି କରି ଭଳ୍ଚଳତା ତାରତମ୍ୟ ଥିବା ଛଅଗୋଟି ରଙ୍ଗୀନ 
ବ୍ୟାଶ୍ତ ଅଛି । ଏହିପରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭଚ୍ନଳତା ତାରତମ୍ୟମାନ ଜଣେ ପାଇପାରିବ | ଏହି ଭଳ୍ଧ ଳତା 
ସ୍ତରର ଲିପିଜୁହିଁ ଏ କାଧିକ ବଶ୍ରାଳୀ ପ୍ରଚିଛଳବି (Multi spectral imagery) କୁହାଯାଏ 
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ଏଙ୍କେତ-ଯନ୍ତ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିକିରଣ ନିର୍ଶୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ମ କିତ୍ବା ବୈଦ୍ୟ ତିକ 
ସ”ସ୍ଢେତ ଆକାରରେ ଚୁମ୍ମକୀମ୍ପ ଫିତା (Magnetic tape) ଉପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୀଯୀଇ 
ପାରିଆଏ । ଏହି ପ୍ରକାରର ସୂଚନାବଚୀ ଜାଣିବା ପାଲି ବିଞ୍ଞାନାଗାର ତଆ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷାମାନ 
ଆବଶ୍ଯକ ହୋଇଥାଏ । ଅନୁସଂଧାନ ଗ୍ରଲିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ଯର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିବା 
ପାଇଁ ଏହି ଶସ୍ୟମାନ ଙ୍କର ଏକ ଅଦିକଳ ଛାପ ବା ନକଲ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ | ପଦାର୍ଥ କିମ୍ଭା ଘଟଣୀା- 
ମାନଙ୍କର ସଠିକ୍‌ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଲି ଏହି ସୂଚନାବଳୀ ବିଶ୍ରେଷଣ କରିବାକୁ ହୋଇଆଏ । 
ସଙ୍କେ ତ-ଯନ୍ତ୍ର କେବଳ ତଥ୍ୟମାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ! କିନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା 
ପର୍ଯାନ୍ତ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ ! 


ଗୋଟିଏ ତ୍ୂ-ସମକାଳୀନ ଭପଚ୍ରହ (Geosynchronous satellite) (୩୬,000 
କିଲ୍ତେମିଟର ଉର୍ଵ୍‌ ର) ଦେହରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ସଙ୍କେତ ଯନ୍ତ୍ର ୫ କି. ମି. × ୫ କି. ମଁ. ଅଞ୍ଚଳ 
ରିଜଲ୍ୟସନ୍‌' ୮୧5୦ଘଧ†t୦୩ ) ପଦାର୍ଥକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ଭ ଭୀବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ହେଉଥିବା କ୍ଷୁଦତମ 
ଅଞ୍ଚଳ) କରିପାରୁଥିବା ହଳେ ନିମୃ ତର କକ୍ଷରେ ଥିବା ଉପଗ୍ରହ ୧୫୦ମି× ୧୫୦ମି ବିଶିଷ୍ଠ ଅତି କ୍ଷଦ ଅଞ୍ଚଳ 
ଭଲର ଭାବରେ ରିଜର୍ୟ ସନ୍‌! କରି ପାରିଥାଏ । ଅବଶ୍ଯ ଗୋଟିଏ ଆକାଶଯାନରୁ ଏହାଠାର୍ର ଆହୁରି 
କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳମାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିହେବ । ଯଦି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂଂଖାନୃପୂଝଖ ଭାବରେ 
ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଢିତମ୍ା ଦୂତ ପରିବର୍ଭନଶୀଳ ଘଟଣାବଳୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ 
ହୋଇଥାଏ, ଚାହାହେଲେ ଉପଗ୍ରହ ବ୍ଯବସ୍ଥା ସୂବିଧାବନକ । ଏହି ବ୍ଯବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 
ସୁବିଧା ହେଉଛି ପରିମାପର ସମଚା ଏବଂ ପୂନରାବୃର୍ଭୀଯ ପର୍ଯାବେକ୍ଷଣ । ଯାହାହେଉ, ଉପଗ୍ରହ 
ଦ୍ଵାରୀ ପଦାର୍ଥ ଚିହଁ ତ ହେବାପରେ ଭଡ଼ାଜାହାଜରୁ ସଙ୍କେଚ-ଯନ୍ତ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ 
କରିବ । 


ଇନ ଫା-ରେଙଡ୍‌ ସ୍କାନର (Infra-red scanner) 


ଇରଚୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ୧୦-୧୨ ମାଇକନ୍‌ ବ୍ଯାଣ୍ଡରେ କାର୍ଯକାରୀ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ 
ଛନଫ୍ରା-ରେତ୍‌ ସ୍ାନର ନିର୍ମାଣ କରିଛତ୍ି । ଏହି ସକ୍ରାତ୍ତୀୟ ବୈଷଯିକ ଜ୍ଞାନର କେତେକ ସକ୍ଷ ଦିଗ 
ସେମାନେ ଫଗସୀ ବିଶେଷଞଜ୍ଚମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଶିକ୍ଷା କରିନ୍ଧଚି ! ସେମାନେ ପୂର୍ଵ ୍ତ୍ୟୟ 
ସହ ପାଂଚବ୍ୟାଶ୍ଡବିଶିଷ୍ଟ ଏକାଧୂକ ବର୍ଶାଜୀ ସ୍ପାନର ମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କଳାଧଳା 
ଏବଂ ରଂଗୀନ୍‌ ତଥା ଇନ୍‌ଫ୍ରାଂରେତ୍‌ ଫିଲମମାନ ପରିସ୍ତୁଟନ କରିବା ପାରି ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । 
ଗୋଟିଏ କଂପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ତତିବିମ୍ଭ ପରି୍ଚ ଟନ କରିବା ' ପାଲି ବିଜ୍ଞାନାଗାର ସତିସ୍ିକ 
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ହୋଇଅଛି । ଅହମଦାବାଦସିଚ ରଂଚିନିଅର ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମେଘ ଏବଂ ବୁଜ୍‌ଝଟିକା, 
ଚାପୀୟଯ ସକେତ ଯତ୍ତ, Thermal sensors) ଆଗେକୀଯ କ୍ଯାମେଗ (¢ Optical 
ଥଲ) ଏବଂ ଫିଲ୍‌ମକୁ ଭେଦ କରି ପାରୃଥିବା ଗତାରମାନ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା 
ଆଶା କରୁନି । କଂପ୍ୟଟରରୁ ମିଳୁଥିବା ଛାପା ନକଲକୁ ଅନୁଧ୍ଯାନ ଓ ବ୍ଯାଖ୍ୟା କରିବା ପାଞ୍ଜି 
ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ଯକ ହୋଇଥାଏ ! ଗରଚୀୟ ପରିବେଶ ପାଇଲି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଠ କୃତି କାର୍ଯାକରମ 
ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ପମଣ୍ଡଳୀଯ ଧାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣମାନ ନିର୍ଶୟ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । 
ଉଦାହରଣ ସ୍ରୂପ, ପୂର୍ଶ ବ୍ବି ପରାସ୍ତ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧାନଗଛ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଓ ଜଅର ବୃଢି ଓ ବିକାଶର 
ଛିରିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଣୟ କରିବା ଆବଶ୍ଯକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଭନ୍ତ୍ରେଖ କଗଯାଇ ପାରେ ଯେ 
ଏ ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ କେବଜ ତୃମି ରପରିସ୍ଥ ଫସଲ ଚିହ୍ନିତ କଗଯାଇ ପାରିବ । ଜାରଣ, 
ରୂମିର ଏକ ମିଲିମିଟର ନିମୃବତ୍ଧ ପକ୍ଷେପିତ ଇନଫ୍ର-ରେତ୍‌ ରଶ୍ମି ସକେଚ-ଯନ୍ତ୍ର ପର୍ଯାନ୍ତ ପହଂଚି ପାରିବ 
ନାହିଁ 


କ୍ଷେଇ-ଯରୀକ୍ଷା 


କେରଜରେ ଘପଥମ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷାଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଚେରରେ ହେଉଥିବା ଝାଖିଳା ଗେଗ 
€ Wilt disease ) ସପର୍କରେ କଗଯାଇରଥିଗ । ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ଯବହାର 
କରି ସକେତ-ଯନ୍ତ ଦ୍ବାଗ ଦୂରରୁ ନିର୍ଣୟ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ପଯୋଗ କଗଯାଇଥିଇ | ସକମିତ ଗଛ- 
ମାନଙ୍କରୁ ମିଳୁଥିବା ଇନଫ୍ରାଂରେତ୍‌ ଘତିଫଢନ ସ୍ପସ୍ଥ ଗଛର୍ଧ ମିଳୁଥିବା ୍ଚିଫଳନଠାରୁ ବହୁଗୁଣରେ 
କମ୍‌ ଥିଛ ! ପରେ ଗଇରସକୁ ବିଶ୍ଡେ ଷଣକରି ସଚ ମଣ ନିର୍ଶ ତରୂପେ ଜଣା ଯାଉଥିଲ ! ଏପରି ଜି 
ଜମିଟିରେ କାମ କରଥିବା କ୍ଷକ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଫସଲର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ କୌଣସି ଗେଗର ଉପସ୍ଥିତି 
ଜାଣିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉଥିଲା । 


ଆଇ. ଏସ୍‌. ଆର. ଓ. ର € !SRO ) ପଧାନ ଇକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ 
ସଂପଦ ବିଶେଷକରି କୃଷି ସ ପଦର ସଭେ ପାଇି ଦୂରରୁ ସକେତ-ଯନ୍ତ ଦାଗ ନିର୍ଭୟନ ପଦ୍ଧତିର ପଯୋଗ । 
ଫସଲ ଅମଳ ସମୟର ଶେଷରେ ଭତ୍ାଦନର ପରିମାଣ ନିର୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 
କ୍ଷୟ-ତଚାରିକା € Quik 1nventory ) ପଞ୍ଭୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କଗଯାଇ 
ପାରିବ ! ଚେଣୂକରି “କୃଷି ସପଦ ତାଲିକା ଓ ସର୍ରେ ପରୀକ୍ଷାଂ ସକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏ. ଆର. ଆଇ. ଏସ୍‌. ଇ. 
CARISE.-Agricultural Resource Inventory and Survey Experiment) 
ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପକଳ୍ତ କାର୍ଯାକାରୀ କରିବାପାଇି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଘ । ଏହି 


୮୨ 
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ପରୀକ୍ଷା ଆନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତପୂର ଏବଂ ପଞ୍ଚାବର ପାଡିଆତ୍ଥଠାରେ କାର୍ଯାକାରୀ କଗଯୀଇଥିଲା । 
ଆନ୍୍ ସଦେଶର ଅନନ୍ତପୂର ଜିଲ୍ମ ନାଲି ଓ କଳ! ମାଟି ପରିପୂର୍ଶ ଗୋଟିଏ ମରୂଡ଼ି ପପୀଡ଼ିତ ଅଳ | 
ଅପର ପକ୍ଷେ ପାତିଆସ ଡି୍ଲା ଉର୍ବର ପଟୁମାଟି ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଗ୍ଵଷଜମି ପରିପୂର୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ । 
ଅନନ୍ତପୁର ଜିଲାର ପଧାନ ଖରିଫ୍‌ ଫସଲ ଚିନାବାଦାମ ହେବା ସ୍ଥଳେ ପାତିଆଳ୍ମ ନିଗର ପଧାନ ରସି 
ଫସଲ ହେଉଛି ଗହମ |! 


ଦୁରଭ୍ୁ ଫକେତଂଯତ୍ତ୍ର ଦ୍ବାଗ ନିର୍ଶୟଯନ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ସହାୟତାରେ କୃଷି ହପଦ ହପର୍କୀୟ 
ସୂଚନାବଳୀ ସଗ୍ରହକରି ତୂମି ଉପର ସଗୃହୀତ ସୂଚନାବଳୀ ସହ ତାର ପାରସ୍ପରିକ ସବଂଧ ନିର୍ଶୟ 
କରିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ମୂଖ୍ୟ ଭଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଜ | କଳାଧଳା, ଇନଫା-ରେତ୍‌ ଏବଂ ରଂଗୀନ୍‌ ଇନ୍‌ଫ୍ରା- 
ରେଡ୍ରେ ଗୃହୀତ ଆଜେକ ଚିତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଗଯାଉଥିଗ ! (ଶସ୍ୟ, ଗଛ, ଫଳବଗିଗ୍‌, ଚଙ୍ଗଲ, 
ଜଳତଷ୍ତାର ଏବଂ ନଦୀମାନ ପୁଂଖାନୁପୂଟଖ ଗବରେ ଅନୂସଧାନ କଗଯାଉଥିଗ) । 


ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶାୀହରିକୋଟା ଦ୍ଵୀପର ଆଇ୍େକଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗହଣ କଗଯାଇଥିସ । 
ଗ୍ଵଷଜମି, ଝାଉଁ, ଇଭକାଲିପଟସ୍‌ ଏବଂ ଇଂକାଆମନ ଗଛ, ଆନ୍ମ ତୋଟା ଓ କଂଟକାକୀର୍ଶ ବୃଦାମାନଙ୍କର 
ପରେଦ ବାରି ହେଉଥିୟ | ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କେତେକ ପାଣି ଭସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଶୟ କଗ ଯାଇପାରିଥିଲ | 


କେଦାଶାଓଂ ଗ୍ରାମ 


ମହାଗଷ୍ଟ ର ପୁଣେ ଜିହ୍ମର ଚତୁ ଃପାଶ୍ଟ' ସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କେଦାଗାଓ ଗ୍ରାମରେ କୃଷି ଏବଂ 
ଚମିର ବ୍ୟବହାର ସଂପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସଫଳନ୍ଖବେ କାର୍ଯାକାରୀ କଗଯାଇଥିଗ ! 
ଫଗସୀ ମହାକାଶ ସସ୍ଥା —ସି. ଏନ୍‌. ଇ. ଏସ୍‌ ୯CଏNES.) ଏହି ପରୀକ୍ଷାପାଇଁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ 
ଏବଂ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଧରଣର ଫିଲ୍‌ମମାନ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ 
ଦେଇଥିଲେ |! 


ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପମାଣ କରିଥିସ୍ ଯେ ଏକାଧିକ ବର୍ଶାଳୀ କିମ୍ଭା ଏକାଧିକ ସ୍ତରରେ ଆକାଶମାର୍ଗର୍ୁ 
ଗୃହୀତ ଆସ୍େକଚିତ୍ର ବ୍ଯବହାର କରି ମାଟିର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଏବଂ ମାଟିରେ ଜଚଳୀୟଅଂଶର ସ୍ତର 
ଓ ଶସ୍ଯ ବୃବି ହଗେ ଏହାର ସପର୍କ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଗଯାଇ ପାରିବ |! ଭତ୍ତଯ କଳା ଧଳା ଏବଂ 
ରଂଗୀନ ଇନଙଫ୍ରା-ରେଡ୍‌ ଫଟୋଚିତ୍ର ଦଵାଗ ଦେଖାଯାଇଥିଲ ଯେ ପଡ଼ିଆଜମି ଏବଂ ଉତJ୍ସାଦନକ୍ଷମ ଜମି 
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରରେଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଘ୍ରବରେ ନିର୍ଶୟ କରିହୋଇ ପାରିବ, ଯାହାଦ୍‌।ଗଘ କି ଫସଲ ହେଉଥିବା 
ଜମିର ପରିମାଣ ନିର୍ଧାରଣ କରିହେଡ ! ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫସଲ ଯଥା-ଜଅ, ଆଖୁ, ପିଆଜ, ଗହମ ଏବଂ 


୮୩ 
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ଲେମ୍ବୁ ଆଦି ଅପ୍ରକ୍ଚ ରଂଗ ବୈଷମ୍ୟ ୮a! ଠୀଠଧ॥୮ ୦୮୫5) ଦ୍ଵାଗ ଜାଣିବା ମଧ୍ଯ 
ସମ୍ଭବପର ହେଉଥିଇଗ ! ଝରଣା, ନାଳ., ପୂଷ୍ଠରିଣୀ କୂପ ଏବଂ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ପଲୃତି 
ଜଳ ଭଉତ୍ସମାନ ଇନଫ୍ଟାଂରେଡ୍‌ ଫଟୋଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଷ୍ଟଗବରେ ନିର୍ଶୟ କଗଯାଉଥିଲ । 
ପଗେକ୍ଷଗବେ ଭ୍‌ -ନିମପ ଜଳ ପ୍ରବାହ ୍ଣାଳୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉଥିଲ | 


ଅପତ୍ତ ରଂଗ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ନରମା ମାଟି ଇଷତ୍‌ ନୀଳ ଏବଂ କୃଷ୍ଣକାର୍ପାସ ମାଟି ଗାଢ଼ ନୀଳ 
ଦେଖାଯାଉଥିସ ! ଶସ୍ଯ ଏବଂ ଶସ୍ଯକ୍ଷେତ୍ରଗୂଡ଼ିକ ନାଲି ଦେଖାଯାଉଥିସ, ଯେତେବେଳେକି ଭିନ୍ନ 
ଜଳୀଯଅଂଶ ସ୍ତରବିଶିଷ୍ଠ ଚମିଗୁଡ଼ିକ ରଷତ୍ରୁ ଘନନୀଳ କିତ୍ମା ସବୁଜ ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଥିସ । 
ଚଅ ପାଟଳବର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଗହମ କଙ୍ଗ ଳ-ପାଟଳ ବର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲ୍‌ | ଆଖୁ ନାଲି 
ହେବା ସ୍ଥଳେ ଲେମ୍ୂ ବଗିଗ୍ବ ଫିଗକ୍-ଘର ଦେଖାଯାଉଥିସ ! ରୂପ୍ଷ୍ଠର ପାଞ୍ଚ ଶହ ମିଟର ଉଦ ର କେଚେକ 
ଚିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଗଯାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦୂଇ ହଚାର ମିଟର ଉଦ୍ଧ୍‌ ରୁ ନିଆ ଯାଭଥିଗ । 


ବମ୍ମେ ଉପକୂଳ ସହ ସମାନ୍ତଗଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ସ୍୍ତଳଗଗ ଏବଂ ସମୂତ୍‌ ଶଯ୍ୟାର 
ଘ୍ଥାୟ ୧୬୦ ଜିଇେମିଟର ଅଞ୍ଚଳର ତାପଜ ମାନଚିତ୍ର (Thermal mapping) ପ୍ରସ୍ତୃତ 
କଗ ଯାଇଥିସ ! କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ର। ପାଶ୍‌ ବର୍ରଭୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇର୍ର ତିନି 
ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିଜ ଥିଇ । ଆରବ ସାଗରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରାରେ କିଛିଟ୍ରା ବୃଵି ଲକ୍ଷ୍ୟ 
କଗଯାଇଥିଗ । 


ଅହ ମଦାବା ଦସ୍ଥିତ ମହାକାଶ ବ୍ୟବହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସିଗ୍‌ନେଚର ବ୍ୟାଙ୍କ (Signature 
bank) ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଯେରିଠାରେ କି ବିଭିନ୍ନ କିସମ ଜମିର ଗଠନ ସ୍ଣାଜୀ, ମ୍ରିକା ଏବଂ 
ଶସ୍ୟଗଢି ସପକୀଯ ଚଥ୍ଯଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଗଯିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ଯତ ବ୍ଯବହାର ପାଇଲି ଗଙ୍ତୁ ଡ 
ରଖାଯିବ | 


ଗରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାଗ ଦୂରରୁ ସକେତଂ-ଯତ୍ତ୍ ଦାଗ ନିର୍ଶୟନ ସଂକାନ୍ତ ବ୍ୟସଂସ୍ଥା (National 
remote sensing agency) ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସୃଯଂ-ଶୀସିତ ସଂସ୍ଥା ୍୍ତତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି । 
ସ୍ଥାକ୍ଵତିକ ସମ୍ପଦ ସର୍ଭେର ଏକ ପୂର୍ଣାଙ୍ଗ କାର୍ଯାକରମ କାର୍ଯାକାରୀ କରିବୀ ଦିଗରେ ଏହି ସସ୍ଥା ଏକ 
ଦଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆଶା କଗଯାଉଛି । ମହାକାଶ ଯାନ, ହକେତ-ଯତ୍ତ୍ ଏବଂ ଆକାଶ 
ମାର୍ଗରୁ ସଭ ଚଥା ସୂଚନାବଳୀର ବିଶ୍ଲେଷଣ ପାଲି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଦି ନିଚସୃ ସ୍ଥଦିଧାମାନ ଏହି ସ୍ଥ 
ଦ୍ଵାଗ ବିକାଶସ୍ତାସ୍ତ ହେବ | 


re 
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ହିମାଳୟର ତୂଷାର ଏବେ ପର୍ଯାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ଉପସ୍ରହରୁ 


କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ବର୍ନ ଦିଗରେ ଆଶୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଭହେଶ୍ୟରେ ଗୋଡିଏ 
ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ କାର୍ଯା କରଛନ୍ତି । ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପଣାଚଳୀକୁ ସହଜସାଧ୍ୟ ଓ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର 
ସହ କାର୍ଯାକାରୀ କଗଇବା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡଥା ଗବେଷଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକାଶମୀର୍ଗରୁ ଗୃହୀତ 
୍ତତିଛବିଗୂଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇବା, ସକେତଂ-ଯନ୍ତ୍ର ବିକାଶ କାର୍ଯାକ୍ରମ ଦ୍ଵୀଗ ଏକାଧକ ବର୍ଶାଢୀ ସ୍ଥାନର 
ନିର୍ମାଣ କ୍ୟାମେଗ ଏବଂ ଲେଚ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉପଗ୍ରହରେ ବ୍ଯବହାର ହେବା ପାରି ଭନ୍ନତ ଗଡ଼ାର 
ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସକେତଂ-ଯନତ୍ତ ଆଦିର ବିକାଶ, ସୂଚନାବଳୀ ବିଶ୍ଳେ ଷଣ ଭବ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଂପ୍ୟଟର ଏବଂ 
ଆଜେକ ଚିତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଚଥା ମାନଚି ତ୍ରର ସ୍ବିଧା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯା କାରୀ କରିବା ପାଲି ଉଦ୍ୟମ 
କରଗଯାଉଅଛି । 


ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ଯ ପରିସର 
ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର କଜାର୍ଯା ପରିସର ବହୁବିଧ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଅଟେ । ବର୍ଭମାନ ମିଳୁଥିବା 
ସମ୍ମଳ ଉପରେ ଦିନକୂ ଦିନ ଗ୍ଵପ ବଢି ଗ୍ରଭିଥିବାରୁ ଏହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମଯୋପଯୋଗୀ ହେବ ! 


ମୃରିକା ଏବଂ ଫସଲ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପଣଯନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଯରଥଷ୍ଟ 
ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ମରୃଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଅଂଚଳମାନଙ୍କରେ ମୃଭିକାର ଜଳୀଯ ଅଂଶର ପରିମାଣ ନିର୍ଵାରଣ 
କରିହେବ | ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଛଳ ସପଦ ସଂପର୍କୀୟ ସୂଚନାବଳୀ ଶୂଷ୍ଠ ଗ୍ଵଷ୍ଣ ୍ଣାଜୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ଦିଗରେ 
ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ! ବିଭିନ୍ନ ପକାରର ଜଙ୍ଗଲମାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଗଯାଇ ପାରିବ । ଆମ ଦେଶର 
କଷି ଯୋଗ୍ୟ ଜମିର ଏକ-ପଂଚମାଂଶ ମାତ୍ର ପୂର୍ଶଘବରେ ସଭେ ହୋଇଅଛି । ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉି 
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କେତେକ ବିଷୟମାନ ତନ୍ନ ତନ୍ନଗବେ ବିଶ୍ରେଷଣ କଗଯାଇପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜଳସେଚନ, 
କେନାଇରମାନଙ୍କରୁ ପାଣି ଝରିବା ସମସ୍ଯା, ଲୁଣା ଓ ଖ୍ଯାରୀଯ କମି, ମରୁଭୂମି ଘ୍ଵଷ ଉପରେ 
ବୀଲୁ କାର ଘଗବ । ° 


ଜଳ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହ୍ରଦ, ନକୀ ଓ ଜଳ ରଞ୍ାରମାନ କାର୍ଯାକାରୀ କଗଯାଇପାରିବ ! 
ଉଦାହରଣ ସୃରୂପ, ନର୍ମଦା ନଦୀର ଲୁଣିପାଣି ଓ ମଧୂର ପାଣି ମଧ୍ଯରେ ଥିବା ମଧ୍୍ଯାବସ୍ଥା 
ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିହେବ । 


ଗଢ଼ାରର ଛବିରେ ପୃଥିବୀର ଫାଟ ଏବଂ ଗଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ତବରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ । 
ପାର୍ଶ୍‌ କୁ ଦେଖୁଥିବା ଗଡ଼ାର ବାଦଲକୂ ଭେଦକରି ପାରିଥାଏ ଏବଂ ଗତ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଛବି 


ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ଥାଏ ! ଏହି ବ୍ଯବସ୍ଥା ଦ୍ଵାଗ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅନୁସଂଧାନ କାର୍ଯ ତୃଗନ୍ତିତ ହୋଇ- 
- ପାରିବ | 


ଭଉପକୂଳବର୍ଭୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ଟେ।ଚତ, ମାଛଧଗ ଅଞ୍ଚଳ, କମାଗତ କ୍ଷୟ ଓ ଦୃ ଷିତକରଣ ଆଦି 
ନିର୍ଶଯ କରିବାରେ ସମୁଦ୍ରର ଚାପ ମାତ୍ରା ଅନୁଧ୍ୟାନ ସାହାଯ୍ଯ କରିବ । ଉପକୂଳବର୍ଭୀ ଉଷ୍ଟ 
ଜଳଗଗ ଗୋଟିଏ ଶଳ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉଷ୍ଠ ପାଣି ନିଃସରଣର ସୂଚନା ଦେବ । ବର୍ାଜୀର 


ନିକଟ ଅଲଟ୍ରାଂଗୟୋଇଲେଟ୍‌ ଏବଂ ଅନ୍ଯ ଅଂଶରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ତୈଳ ସଂପଦର ସମ୍ଯଚ ସୂଚନା ମିଳି 
ଥାଏ । 


ଦୁରର୍ତ ସକେତ-ଯନ୍ତ୍ଦ୍ଵାଗ ନିର୍ଶୟନ କାର୍ଯାକ୍ରମର ଗୁରତ୍ୃପୂର୍ଷ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଏକ 
ଦେଶର ଅନୁରୂପ କାର୍ଯାକମଜୁ ଅନୁକରଣ କଗଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 
ଶସ୍ଯ, ମୃଭିକା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶେଣୀ ବିଗଗ ଆବଶ୍ଯକ ହେବ । 
ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳପାଇି ସୃତନ୍ତ ଗ୍ରବରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଅବିକଳ ଛାପ ହସଗ୍ରହ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 
ଘଥମ ମୌଳିକ ପଦକ୍ଷେପ ବରେ ଗଣ୍ୟ ହେବ | ରପତ୍ରହ ଦ୍ଵାଗ ସଗ୍୍‌ହୀତ ହେଉଥିବା ସୂଚନାବଳୀ 
ଶୀଘ୍ର ହଗ୍ଵରଣ କରିବାପାଇି ଯୋଗା ଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦିକାଶ ଆବଶ୍ୟକ । 
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ଏଗାର 
ଝମୌସ୍ୂର୍ମୀ ଦାୟ ସତବକାହର ଅନୁସନ୍ଧାନ 


ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲି ତାପମାନ ଯଜ୍ତ ୯୧୬୦୭) ଏବଂ ଟରିସେଲଛି (୧୬୪୩) ଗ୍‌ପମାନ ଯନ୍ତ ଭଦ୍‌ଭାବନ 
କରିବା ପରଠାର୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଣିପାଗ ନିର୍ଶୟ କରିବାପାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚମତ୍କାର କ୍ଷୁଦ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର 
କରି ଆସୁଅଛି | ମହାକାଶ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ କଂପ୍ୟୁଟର ମାନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 
ଗୁରୃତ୍‌ ପୂର୍ଵ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ପାଣିପାଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ ତଥା ଏହାର ସୂଚନା ମିଳିବା ଦିଗରେ 
ମହାକାଶ ଉପତଗ୍ରହଗୂଡ଼ିକ ନୂଆ ପ୍ରଯୋଗ କୌଶଳମାନ ଯୋଗାଇଛି ! ଭାରତବର୍ଷ ମୌସୂମୀ ବାୟୁ 
ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପୀଣିପାଗର ଅନୂ ଧ୍ୟାନ ଆମ ଦେଶ ପକ୍ଷେ ଅତି ଚା ର୍ଧତ୍‌ ପୂର୍ତ । 


» 


୧୯୬୩ ମସିହାରେ ବମ୍ମେରେ ଗୋଟିଏ “ରପଗ୍ରହ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ନିହଛ୍ଧରଣ କେନ୍ଦ୍ର 
(Meteorological Satellite Monitoring Station) କାର୍ଯାକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, 
ସେହି ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀଷ୍ଟ ମ୍ଡଳୀୟ ପାଗ ବିଞ୍ଚାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା | ପ୍ରତି ୨୦୮ 
ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତରରେ ଉପଗ୍ରହ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଦଲର ଚିତ୍ର ବମ୍ମେଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର 
ହୋଇଥିଲା ! ପରବର୍ଶୀ ସମୟରେ ଗ୍ରରିଟି ଭପଗ୍ର ହ କାର୍ଯକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ନୂଆଦିଛୀ, ମାନ୍ଦ୍ରୀଚ, କଲିକତା 
ଏବଂ ପୂଣେ ଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା | 


ପାଣିପାଗ ସଂପର୍କୀୟ ସୂଚନାବଳୀ ବିନିମୟ ଦିଗରେ ନୃୂଆଦିଲୀ ପୃଥିବୀବ୍ୟାପୀ ନେଟଓ୍ଯାର୍କରେ 
ଗୋଟିଏ ଗୂର୍ଧତ୍‌ ପୂର୍ଵ କେନ୍ଦ୍ର ରାବରେ କାର୍ଯା କରଛି । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଧିକ ବେଗ ସମ୍ପନ୍ର ଟେଲି- 
ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହୃତ ହେରଅଛି ! ପୃଥିବୀ ପାଗ ଘଣ୍ଟା। ଭଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂଆଦିଛୀରେ ଗୋଟିଏ 
ଟେଲି-ଯୋଗାଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ହଥାପିତ ହୋଇଅଛି ! ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ନିଇଁର କରଥିବା ସମସ୍ତ ଜଟିଳ 
ପରିବର୍ଭନ ଶୀଳ ତଥ୍ୟର ଗଣନା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୂନିକ କଂପ୍ୟୁଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 
ହୋଇଅଛି | 


ଯଦିଚ ପାଗ ସଂପର୍କୀୟ ସୂଚନାବଜୀ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହୋଇଆଏ, ଚେକେ 
ଗରତ ମହାସାଗର ଉପରିସ୍ଥ ପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦ ଷ୍ଟ ଉ୍‌ବେ ମହର୍ୃପୂର୍ଶ ! ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପାଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା- 
ପାଇି ଅୂମନ୍ଞାର ଇଞ୍ଚିନିଅରମାନେ ଦୂଇ ପ୍ରକାରର ପାଗ ରକେଟ ଯଥା: —ମେନକା-୧ ଏବଂ ମେନକା-୨ 
ନିର୍ମାଣ କରିଛତି । ଏହି ରକେଟଗୁଡ଼ିକ ପାରି ପେଲୋଡ଼ (Payload) ଜିଭଳି ହେବ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ 
ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ! ୧'୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏହି ପେଲୋଡ଼, ବେଲୁନ ଓ ସୋଭିଏତ୍‌ ରକେଟ 
ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସଫଳ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି | 
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ସୋଭିଏତ୍କ ରକେଟ୍‌ 


ସୋଭିଏତ୍‌ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟୟ ରକେଟ୍‌, ଯାହାକି ଏମ୍‌-୧୦୦ ରକେଟ ନାମରେ ଅଭିହିତ, ପେଲୋଡ୍‌କୁ 
୯୦ କିଲୋମିଟର ଭଚ୍ଚ ପର୍ଯାନ୍ତ ନେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି- 
ପାରିବ । ଉଚ୍କ୍ଷେପଣର ୬୫ ସେକେଶ ପରେ “ନୋଜକୋନ୍‌' ୯(ଏ୦56 Cଠne) ବିଦୀର୍ଶ ହୋଇଥାଏ 
ଏଦଂ ଆଉ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସଙ୍କେତ-ଯନ୍ତ୍ର କାର୍ଯାକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ | ୯୦ କିଲୋମିଟର ଭଦ୍ଧୀରେ 
ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହା ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ୬୫ କିଲୋମିଟରଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଶନତା 
ବିକ୍ଷିପ୍ ହୋଇଥାଏ ! ଏହାପରେ ନିମ୍ବ ଦିଗରେ ଗଳିତ ହେବାରେ ଏହା ୪୫ ମିନିଟି ନେଇଥାଏ । 
ପ୍ରାୟ ୪୦ ମିନିଟର ସୃଚନାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ ! 


ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଵ ରପରିସ୍ଥ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ, ଯାହାକି ପଶ୍ତିମ ଗୋଲାର୍ଵଠାରୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭିନ୍ନ 
ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରମେର୍ୁ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣମେ ର୍ର ପର୍ଯାନ୍ତ ଯେଉଁ ନେଟଓ୍ୟା୍ଜ 
କାମ କରୁଅଛି, ସେଥି ନିମିର ସୋରିଏତ୍‌ ବୈଜ୍ଧାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାଗ ବ୍ୟବହୃତ ଜାହାଜକୁ ବାଦ ଦେଲେ 
ଆଉ ଯେଉି ପାଞ୍ଚଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଚାଂ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ମା ଅନ୍ୟଚମ ।! ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଫଳରେ 
ବୈଞ୍ାନିକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବସନ୍ତ ରତୁ ଆଗମନର ସୂଚନା ଅଧିକ ଭର ଭାବେ ଜାଣିହେବ । 
ରାରତ ମହାସାଗର ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁ ମଶ୍ତଳ ସଂପର୍କୀଯ ସୂଚନାବଳୀ ଆମର ଖୁବ ଉପକାରରେ 


ଆସିବ । 


ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ରକେଟ ପ୍ରଜ୍‌ ଜନ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ମା ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶ ବିଶିଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରୁ 
ହୋଇଥାଏ, ଚେଣୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଅନନ୍ୟ- ସାଧାରଣ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ | ଭାରତଙ- 
ବର୍ଷରେ ରକେଟ ସଂପର୍କୀୟ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ନିମ୍ବ ଅକ୍ଷାଂଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରୁ ରଜେଟ 
ପ୍ରେରଣ ନେଇ ଆଗରୁ ମିଳିନଥିବା ସୂଚନାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ହେଉଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକର 
ଗୁରୁୃପୂର୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ । 


ମୌସୂମୀ ବାୟୁ ସଂପର୍କୀୟ ବହୁଚଗୁଡ଼ିଏ ଚିରୀକର୍ଷକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଅଛି । 
ଥୁମବା ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁର ତାପମାତ,! ଏବଂ ଏହାର ଚଜାଚଳରେ ପରିବର୍ଉନ, ଦକ୍ଷିଶ-ପଶ୍ତିମ ଏବଂ ଭତ୍ତର- 
ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନ, ବିରତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ଭପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ! ସୋଭିଏତ୍‌ 
ଏମ୍‌-୧୦୦ ରକେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ୧୯୭୦-୧୯୭୪ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୃହୀତ ସୂଚନାବଳୀ କେତେ- 
ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତାକର୍ଷକ ତଥ୍ୟର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛି । 


rr 
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ଆହନ୍ମଦା ବାଦ ସ୍ପେଶ୍ର ଆର୍ପ୍ଧ କେସନ ସେଣ୍ଡରର ୧୪-ମିଟର ଆଣ୍ଟ ନା 


ଇଁ 
ର 


୬'୫ ମଚର ଆଣ ନା 


ଗ୍ରହଣ କରବାପା 


ଟିଭି ସଙ୍କେତ 
ଅମୃତସରରେ ବ୍ୟବହ୍‌ୃ ୨ 
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ଚେଲିଭିଳନରେ ଏକ ବିଶେଶ କାଯ୍ଯଜମ 


ଚିକେନ —ମେସ ଆଣ୍ଡ ନା | ଏଗୁଡ଼ିକ ଭପଗ୍ହରୁ 
ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗବେ । 
ପଛରେ ଦେଖାଯାଭଛି ଆହନ୍ମଦାବାଦର ବିଗ୍‌ ତିଶ୍‌ 


କ୍ଷୁଦଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂନଃ ପ୍ରଚ୍ବର ନିମନ୍ତେ ଏହି ଆଣ୍ଟ ନା 
ପ୍ୟାନେଇ ଉଭପଗ୍ରହରୁ ସଙ୍କେତ ଗ୍ରହଣ କରେ 
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ମୌସୁମୀ ବାସ୍ଥୁସୋଡ 


ଟ୍ରପୋସ୍‌ଫିଅର (ପ୍ଥିବୀକ ପୃଷ୍ଠରୁ ୧୬ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯାନ୍ତପ ଅଞ୍ଚଳର ର୍ରେ ଷ୍ଟାଟୋସ୍‌ଫିଅର 
୯୧୬ ଠାରୁ ୫୦ କିସେମିଟର ପର୍ଯାନ୍ତ। ଅବସ୍ଥିତ ! ସାଂପ୍ରତିକ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଚଣାଯାଇଅଛି ଯେ 
ନିମ୍ନ ଷ୍ଟାଟୋସ୍‌ଫିଅରରେ ପର୍ଣ ମାଭିମୁଖୀ ବାୟୂସ୍ରୋତ ଦୁର୍ବତ ହେଲେ ଏହା କନ୍ଯାକୂମାରୀ ଉପରେ 
ଦକ୍ଷିଣ-ପର୍ଶ ମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗମନର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ! ଯଦି ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ନିର୍ଶ୍ହ୍‌ ହୁଏ 
ତାହାହେଲେ କେରଳ ରପରେ ଆସନ୍ନ ମୌସୁମୀ ବୀୟୁର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ । ଜୁନ୍‌ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 
ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦—୧୫୦ ଜିଲୋମିଟର ବେଗ ସମ୍ପନ୍ନ ତୀବ୍ର ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ବାୟୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । 
ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୂର୍ବାଭିମୂଖୀ ବାୟୁ ଦୁୂର୍ବଜ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କିଛିଦିନ ପା ମୌସୂମୀ 
ବୀୟୁ ପ୍ରବାହରେ ବିରତି ଘଟିଆଏ । ସେପ୍ଟେମ୍ମର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବ ମାଭିମୂ ଖୀ ବାୟୁ 
ପୂନର୍ବାର ଦେଖାଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଭତ୍ତର ଭାରଚର୍ସ ଦକ୍ଷିଣ-ପର୍ଶ ମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପତ୍ୟାହୃତ 
ହୁଏ । ଉପଗ୍ରହରୁ ଗୃହୀତ ଫଟୋଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷର ଦନକ୍ଷିଣ-ପର୍ଷଂମ ଭାଗର ଦୂରତମ 
ସ୍ଥାନ ମାନଂକରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗମନର ସୂଚନା ଅନ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ଯରେ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଅତି 
କମରେ ଦୁଇଦିନ ଆଗର୍ପ ସୂଚିତ କରାଯାଇ ପାରିବ । 


ସଂପତି ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଦେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ଅୂତ୍ମାର ଉପରିସ୍ଥ ଷ୍ଟାଟୋସ୍‌ଫିଅରର ଭପର ସ୍ତର 
ଏବଂ ଚାର ଭପର ଅଞ୍ଚଳ ହଠାତ୍‌ ଭତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ଏହି ଉଷ୍ଟ ତରଙ୍ଗ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ଷ୍ଟ୍ାଟୋ- 
ସ୍‌ଫିଅରର ତଳ ସ୍ତରର ବାୟୁ ସ୍ଥବାହରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ରାବ ପକାଇଥାଏ । 


ବାୟୁ ମଶ୍ଡଳୀୟ ଇନଫ୍ର |-ରେଡ୍‌ ବିକିରଣ ସଂପର୍କୀୟ କେତେକ ସାଂପ୍ରତିକ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଦେଖା- 
ଯାଇଅଛି ଯେ ଶୀତ କାଳରେ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାଟୋସ୍‌ଫିଅର ଯେଉଁ ସମଯରେ ଉଷ୍ମ ରହେ, 
ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ଠ ମଶ୍ଡଳୀୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟାଟୋସ୍‌ଫିଅର ଶୀତଳ ରହିଥାଏ | ଏଥିର୍ପ ଗ୍ରୀଷ୍ଠ ମଶ୍ଡନୀୟ 
ପାଗ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଯେ କେତେ ଗୁର୍ରତ୍ପୂର୍ ତାହା ଅନୁମେୟ । 


ଗ୍ରୀଷ୍ଠ ମଶ୍ଡଳୀୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍‌ଫିଅରରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଅଦ୍ଧ “ବାଏନିଏଇ ଦୋଚନ ପasi- 
biennial Oscillation) ଦଵୀଗ ପରଦିତ ହୋଇଥାଏ | ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଧ୍ୟାନମାନ ଅଧିକାଂଶରେ 
ଭାରତ ବାହାରର ବିଷୁବ ମଶ୍ତଡଳୀୟ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ଠ ମଞ୍ତଳୀଯ କେଂଦ୍ରମାନଂକରହିଁ କରାଯାଇଅଛି । 
ଯଦି ଦେଶର କେତେଗୁଡ଼ିଏ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ୨୦-୨୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯାତ୍ତ ଭପରର୍ସ ତ ବାୟୁ ସ୍ଥବାହ ଏବଂ 
ତାପମାତ୍ରୀ ସଂପର୍କୀଯ ସୂଚନାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ କରା ଯାଇପାରିବ, ତାହାହେଲେ ପାଗ ଭପରେ ଏହି 
ଘଟଣାର ଘରାବ ଜାଣିବା ସଲ୍ମବପର ହେବ ! 


C୯ 
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ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଆବହ—ଭପଗହ ବ୍ୟବନ୍ତୂତ ହେଉଛି ! ଏଥି ମଧ୍ୟରୂ କେହି କେହି 
ଦୁଇ ମେର ଉପର ଦେଇ ଆଅବରିନ କରଚ୍ତି । କେହି କେହିଁ ଆପାଚଃ— ସଁ ର 


ବର୍ିମାନ ପାଗ ପର୍ଯାବେକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାରତବର୍ଷରୁ ହାରାହାରି ୨୦ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚ 
ପର୍ଯାତ୍ତ ବେଲୁନମାନ ପଠାଯାଉଅଛି । ଯଦି ଉଚ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଭାରତବର୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର 
ମାନଚିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ଚାହାହେଲରେ ୩୦ କିଭୋମିଟର କିତ୍ମା ତାହାଠାରୁ ଜଟ "ରେ ଥିବା ବାୟୁ ସ୍ତବାହ 
ଓ ତାପମାତ୍ରା ସଂପର୍କୀଯ ସୂଚନାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହେବ ! ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏରସ ଆର 


co 
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୧୬ କିଲୋମିଟର ଭପରିସ୍ଥ ବାୟୁ ମଶ୍ଡଳରେ ଏହି ପ୍ରବାହର ଲକ୍ଷଣଗ୍ରଡ଼ିକ ପଥିବୀର ଅନ୍ଯାନ୍ଯ 
ଅଞ୍ଚଳଠାର୍ତ ନିର୍୍ଦ ଷ୍ଟରାବେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଆଏ ! 


ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ ରୃପୃଷ୍ଠ କେଂଦକୂ ଜିଜ୍ଞାସା କରି ସୂଚନାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ । 
ସଂପ୍ରତି ଏହି ଘୟୋଗବିଧିକୃ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ପରାସୀ- 
ମାନେ ପରିକଳ୍ତନା କରିଛି । ମନୁଷ୍ଯ ବିନା ପରିଗ୍ବଳିତ ଦୂରବର୍ଭୀ ଭୂପୃଷ୍ଠ କେଂଡ୍ରମାନଙ୍କର୍ର ଏହିପରି 
ଗୋଟିଏ ଜି୍ଚାସାମୂଳକ ଉପଗ୍ରହ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜଳ ବିଜ୍ଞାନ ସଂପର୍କୀୟ 
ସୂଚନାବଳୀ ସଂଗ୍ରହର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଇ । ଏହି ଭଦେଶ୍ଯରେ 
ପ୍ଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେଂଦ୍ର ସମେତ ଭାରତବର୍ଷର ଗ୍ଵରୋଟି ସ୍ଥାନ ଯଥା: 
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣେ, ତିଭଂଦ୍ରମ ଏବଂ କଲିକତାଠାରେ ଏହି କେଂଦ୍ର ପ୍ତତିର୍ଵ ତ ହୋଇଅଛି । ଏହି 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୃପୃଷ୍ଠ କେଂଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଫରାସୀ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା କେତେକ ଉପକରଣ 
ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି । ତେବେ ସଂକେତ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିକନ୍ନା ଓ ନିର୍ମାଣ ଭାରତୀୟ ପାଗ ବିଜ୍ଞାନ 
ଦିଗଗ ଦ୍ଵାରୀ ହୋଇଅଛି । 


ଗୋଟିଏ ଝ୍ରୁ-ମଶ୍ଚଳୀୟ ଯୋକନା 


ପାଗ ରପଗ୍ରହଗୃତିକ ସୂଚନାବଳୀ ସଂଗ୍ରହର ପଦ୍ଧତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିଅଛତି । ମେର୍ର 
ପରିକ୍ରମା କରୃଥିବ। ଉପଗ୍ରହରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତତରବେ ଜଣା ଯାଇଅଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ସମଯରେ 
ପତ୍ଯହ ଚିଢ୍ରମାନ ଗ୍ରହଣ କଗଯାଇ ପାରିବ । ଉପଗ୍ରହ କ୍ୟାମେଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗରତବର୍ଷର 
ଆକାର ସହ ସମାନ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଗଯାଇ ପାରିବ । 


ଏହି ପଦ୍ଧଚିକୂ ଅଧିକ ରନ୍ନତ କରିବା ପାଇି ଭୂ-ସିର ରପଚ୍ରହମାନ ୯ Geostationary Satel- 
lites) ବ୍ଯବହାର କଗ ଯାରଅଛି ! ଏହି ଉପଗ୍ରହଗୂଡିକ ଭୂମଣ୍ଡଳର ଏକଂ-ତୃତୀଯାଂଶ ନିରୀକ୍ଷଣ 
କରିଆାଏ ଏବଂ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଦଇଲର ଚିତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂନଃପ୍ତସାର କରିଥାଏ | ଏହି 
ଧରଣର ଭପଗ୍ରହଗୂଡିକ ଆଟସଞଣ୍ଡିକ୍‌ ମହାସାଗର ଉପରେ ଏକ କକ୍ଷପଥରେ ପରିକ୍ରମା କର୍ୁଛତି । 


ରୃ-ମଶ୍ଡଳୀୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗବେଷଣା କାର୍ଯାକୁମ ବା ଜି. ଏ. ଆର . ପି. (Global Atmos- 
pheric Research Programme—GARP) ପରି ଏକ ପୁଥିବୀବ୍ୟାପୀ କାଯ୍ଯା- 
କମରେ ଗ୍ରୋଟି କିମ୍ଭା ପାଞ୍ଚଟି ରୂ-ସିର ଉପଗ୍ରହ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ! ମଣ୍ଡଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଶଗବେ 
ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଲି ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଆମେରିକାର ଦୁଇଟି ଭପଗ୍ରହ, ଇଉରୋପାୟ 


୯୧ 
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ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ, ଜାପାନର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସୋଭିଏତ ରୃଷର ଗୋଟିଏ 
ଭପଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାପିତ କଗଯିବାର ଅଛି ! ଏହି ସମସ୍ତ ଭପଗ୍ରହ ଏକ ସମକାଳୀନ କକ୍ଷରେ ପରିଳ୍ପମା 
କରିବେ । ପଥମ ଜି. ଏ. ଆର . ପି. ରୂମଶଳୀୟ ପରୀକ୍ଷା ୧୯୭୭ ମସିହାରେ କାର୍ଷାକାରୀ ହେବାର 
ସମ୍ଭାବନ! ଅଛି ! 


ବାଦଲର ଚିଭକୂ ଛାଡିଦେଲେ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ଭଲଛମ୍ଭ ଚାପମୀତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦଚାର ବିବରଣୀ 
ଭପଗ୍ରହ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଇବ! ପାଲି ଚେଷ୍ଟା କଗଯାଭଅଛି ! ଏଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୂନିକ ଯନ୍ତପାଚିମାନ 
ବିକାଶପ୍ାପ୍ତ ହେରଅଛି | ଆଧୁନିକ ପାଗ ଉପଗ୍ରହ ବାୟୂର ବେଗ, ମହାସାଗର ଉପରି ଗଗର 
ତାପମାବ୍ରା, ନିମ, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଅଧିକ ଭଳତାରେ ବାଦଲର ଆସ୍ତରଣ, ବାଦଲ ଭପରିସ୍ଥ ରଜଚଚା 
ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବିକିରଣ ଶଭ୍ତିର ଅବଶେଷ ଫର୍ଦ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସମର୍ଥ 
ହେବ । ଏହି ଧରଣର ଭପଗ୍ରହଗୁତିକ ଆଗର୍ର ସିଁରୀକ୍ସତ ସମୟରେ ସଞ୍ଚାରିଚ ହେଭଥିବା ସୂଚନା- 
ବଳୀ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ତାଂ ନୂହେଁ; ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥନଗଗ କିମ୍ବା ସମୂଦ୍ର ଭପରେ 
ସ୍ଥାୟୀ ବା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗବରେ ପ୍ରତିଶ୍ତିତ ମଞ୍ଚ ନatform) ସହ ବିଜ୍ଞାସାମୂଳକ ବାରାଁ 
ବିନିମୟ କରି ପାରିବ | 


ଘୂରିବାତ୍ୟା, ଝଡ ଆଦି ବିଷୟରେ ଉପଗ୍ରହହିଁ ପଥମେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ଵାରକି 
ଏଗୁଡିକର ଗତିପଥର ସୂଚନା ଓ ନିର୍ଧାରଣ ମନୁଷ୍ଯ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ ।! ଉପଗ୍ରହ 
କାର୍ାଜମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଠିକ୍‌ ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ଘୃୂର୍ଶିବାତ୍ୟା କିତ୍ା ଝଡ ନିର୍ଶୟ 
ନହୋଇ ପାରିବା ଘଟଣା କୃଚିତ୍‌ ଘଟିଅଛି । 


ପଥ ସଦର୍ଶକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ଯ 


ଏହି ଶତାଦ୍ଦୀର ୍ଥାରମ୍ଭରେ ସର୍ଭେ ଅଫ୍‌ ଇଶ୍ଷିଆ (Survey of India) ଦ୍ଵାଗ ଆମ 
ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଚୁମତ୍ମକୀୟ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ତସତୁତ କଗଯାଇ ଥିଜ । ଭୌଗୋଳିକ ବିଷୁବରେଖାର ଅଳ୍ପ 
ଭର୍ତର ଦିଗକୂ ଥିବା ଚୃମ୍ମକୀୟ ବିଷୁବରେଖା ସମୀପବର୍ଭୀ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କରେ ପରିଲକ୍ଷିତ 
ହେଉଥିବା ଦୈନିକ ପରିବର୍ଭନ ଏଥିରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲି । ଆଳିକାଲି ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣାକୁ 
ବିଷୁବରେ ଖିକ ଇଲ୍ଲେକ୍‌ଟ୍ରୋଜେଟ୍‌ (Equatorial electrojet) କହା ଯାଉଅଛି | 


୧୮୯୯ ମସିହାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଘରତର କୋଡାରକାନାଇ୍‌ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ସୌର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ 
ମାନମହ୍ଦିର କାର୍ଯା କରୁଅଛି । ଏଠାରେ ଚ୍ୟୋତିପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେତେଗୁଡିଏ ଭଲେଖନୀୟ 
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ଆବିଷ୍କାର କଗଯାଇଅଛି । ଭଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ସୌର କଳଙ୍କ ରପର ଦେର ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥିବା 
ବାଗ୍ଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ଇକ୍ଷଣମାନ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଅଛି । 


ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚମ ଦଶନ୍ଧିରେ ସ୍ବର୍ଗତଃ ତଃ ହୋମି ଗବା ବିଶ୍ବ ରଶ୍ତି ଭପପରେ ଗବେଷଣା 
ଚଳଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲରୋରଠାରେ ପ୍ତତିଶ୍ତିତ ଘରତ୍ୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଏଥିପାଲି ଗୋଟିଏ 
ପରୀକ୍ଷା ଇଭନିଟ ( E×perimental Unit) ସାପନ କରିଥିଲେ | କଲିକତା ଓ ଆଲିଗଡତରେ ମଧ୍ୟ 
ବିଶ୍ଵ ରର୍ଫ୍ତି ଉପରେ ଗବେଷଣାମାନ ଗ୍ରଲିଥିସ ! 


ବିଶ୍ଵ ରଶ୍ମି ଗବେଷଣା ପ୍ରତି ଆଉ ଯେଉି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆନୃଷ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ସ୍ବର୍ଗତଃ 
ଡଃ. ବିକ୍ରମ ସଗଗଇ | ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରଠାରେ ତଃ. ସି. ଭି. ରମଣଙ୍କ ସହିତ ଗବେଷଣାରତ 
ଥିବାବେଳେ ଏହି ବିଷୟ ଭପରେ କାର୍ଯା କରୁଥିଲେ | ଏହାପରେ ସଗଗର ବିଶ୍‌ ରଶ୍ତି (€ଠsmic 
rays) ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଲି ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଅହମଦାବାଦଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣାଗାର ସ୍ତତିଷ୍ଠା 
କରିଥିଲେ । ବର୍ଷକ ପରେ ଏହା ସମ୍ପ ସାରିତ ହୋଇ ଫିଟିକାଇ ରିସର୍ଚ ଇବୋରେଟୋରୀରେ 
(Physical Research Laboratory) ପରିଣତ ହୋଇଥିସ । ଘଫେସର କେ. ଆର . 
ଗମନାଥନ୍‌ ଙ୍କ ସାହଚର୍ଯାରେ ସଗଗଇ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ବହୁତଗୁଡିଏ ଚମନ୍ଧାର ଘଟଣା 
ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପକୃତପକ୍ଷେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥପରିଚିତ ହୋଇନାହିଁ । ଭଦାହରଣ 
ସ୍ଵରୂପ, ସେମାନେ ବାୟୁ ମଶ୍ଡଳରେ ଓଡୋନ୍‌ର ଉଇମ୍ବ ବଣ୍ଟନ (Vertical distribution) ଏବଂ 
ବିଶ୍ଵ ରଶ୍ମିର ଭପାଦାନ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନମାନ କରିଥିଲେ । 


୧୯୫୭ ମସିହାରେ ମହାକାଶଯୁଗର ଅର୍ୟୁଦୟ ଫଳରେ ଅହମଦାବାଦଠାରେ ଗଲିଥିବା 
ଗବେଷଣାରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିସ | ଶାତ୍ତିପୂର୍ଣ ଭଦେଶ୍ୟରେ ବହିଆକାଶର 
ବ୍ୟବହାରର ଗୃରୃତ୍‌ ସଗଗଇହିଁ ପଥମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ! ଗରତବର୍ଷ ଏହି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ 
ଓ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ବୃଝିବାରେ କିପରି ପଙ୍ଚାତ୍ପଦ ନହେର, ସେଥିପାଇି ସେ ଭଦ୍‌ଗ୍ରୀବ 
ଥିଲେ । 


ଏହା ମଧ୍ଯରେ ବାୟୁ ମଣ୍ତଳର ଉପର ସ୍ତରର ରହସ୍ଯ ରେଦ କରିବା ପାଲି ଟାଟା ମୌଳିକ 
ଗବେଷଣା ପତିଷ୍ଠାନ Tata Institute of Fundamental Research) ହାଇଦ୍ରାବାଦ- 
ଠାରେ ବେଲୁନ ପରୀକ୍ଷାମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଗାମା ରଣ୍ଡି (ଓଥmm ୮25), ଏକ୍ସ-ରେ 
(X-a5), ବିଶ୍ଵ ରଞଣ୍ଡି ବିକିରଣ ଏବଂ ସୂର୍ଯାଙ୍କଠାର୍ୁ ନିର୍ଗତ ନିଉଟ୍ରଛନ୍‌ (Neutron) ଏହି 
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ଅନୁଧ୍ୟାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଆଯନୋସ୍‌ଫିଅରର ଲକ୍ଷଣ, ଆକାଶର ରେଡିଓ ମୁକୂର (Radio mirror of 
the Sky), ଚୂମକୀଯ କ୍ଷେଢ ଉପରେ ସୌରଜ୍ରିଯାର ପତଚବ, ଷ୍ଟାଟାଟ୍ଲୋସ୍‌ଫିଅରର ପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ 
ଅନୂଷରଙ୍ଗକ ବିଷୟ ସହ ଗରତୀୟଯ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସ୍ଥପପରିଚିତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । 


ଘଅମ ଛୁଟ୍ନିକ୍ର ପ୍ଥିବୀ ପରିକ୍ରମା ପରେ ପରେ ଉରର ସଦେଶର ନୈନିଚାଲଠାରେ ଯୁକ୍ତଗଷ୍ଠ 
ଆମେରିକାର ସ୍ତିଅସୋନିଆନ୍‌ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଚିକାଇ ମାନମନ୍ଦିର (Smithsonian Astrophysical 
Observatory) ସହାଯତାରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକୀଯ ଉପଗ୍ରହ କକ୍ଷ ନିର୍ବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର 
Optical Satellite Tracking Station) ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଗ । ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ସପ୍ତମ 
ଦଶର୍ଷ ର ପାରମ୍ଭରେ ନୃୂଆଦିଲ୍ଲୀସିଚ ଜାଚୀୟ ଫିଚିକାଇ ଗବେଷଣାଗାର ଦ୍ଵାଗ କେତେକ ଅତି 
ଚମନ୍ଧାର ପରୀକ୍ଷାମାନ ସରଳ ଯନ୍ତପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ କଗଯାଇଥିଲ | ସୋଭିଏତ୍‌ ବିଶ୍ଵ-ଉପଗ୍ରହ- 
ଗୁଡିକ ଦାଗ ପ୍ରେରିତ ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆୟନୋସ୍‌ଫିଅରର ଲକ୍ଷଣମାନ ନିର୍୍ିତ 
ହେଉଥିୟ | ଏହି ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ଆୟନୋସ୍‌୍ଫିଅରର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରି ଭ୍ରପୃଷ୍ଠସ ଯନ୍ତ୍ରକୁ 
ଆସ୍ପଥିଇ । ଅହମଦାବାଦଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍କ୍ୃତ ସମୟ ଉପଗ୍ରହ ଟେଲିମେଟ୍ି କେନ୍ଦ୍ର ସତିଶ୍ତିତ 
ହୋଇଥିଲ ! 


କୋଇର ଖଣିହିତ ସ୍ଵର୍ଶଫିଷ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ନିଭଟିନେୋଂ ନାମକ ବିଚିତ୍ର କଣିଜକାଗୁଡ଼ିକର ଗତି 
ସଂପର୍କୀୟ ଟିତିନିଖି ପରୀକ୍ଷଣ ଗବେଷଣାର ଆର ଏକ ଗୂରୁଚୃପୂର୍ଶ ଦିଗ ଥି । 


ଶାଚ୍ତିପୂର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହି ଆକାଶ ଅନୂସଂଧାନର ଦାୟିତୃ ୧୯୬୧ ମସିହାରେ ଆଣବିକ ଶଳ୍ଚି 
ବିଗଗ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରା ଯାଇଥିଲ | ପାୟ ବର୍ଷକ ପରେ ବିଜମ ସରାଭାଇଙ୍କର ନେତ୍ତୃରେ ଏହି 
ବିଗଗ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କମିଟି ସଂକ୍ଷେପରେ ଇନକୋସପାର NCOS- 
PAR—Indian National Committee for Space Research) ଗଠନ କରିଥିଲ | 
ସରକାରଙ୍କୁ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତର୍ହାତିକ ସହଯୋଗିତା ବୃର୍ବ ପାଇଲି ଉପଦେଶ 
ଦେବା ଏହାର କାର୍ଯା ଥିଇ । 


ଆମ ଦେଶର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଇତିହାସରେ ୧୯୬୩ ମସିହା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତୃପୂର୍ଣ ବର୍ଷ । 
ତ୍ରିଭେଂଦ୍ରମ ନିକଟସ୍ଥ ଥୁମ୍ାଠାରେ ଗୋଟିଏ ସାଉର୍ଶ୧ ରକେଟ ରେଞ୍ଞ (Sounding Rocket 
Range) ଏହି ସମୟରେ ପଚିର୍ବ ତ ହେଇ | ୧୯୬୩ ମସିହା ନରେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଅୂମ୍ମାଠାରେ 
ସୋଡ଼ିଅମ୍‌ ବାଷ୍ପ ପେଲେଡ୍‌ —ବିଶିଷ୍ଠ ପଥମ ସାଭର୍ଷ୍ ° ରକେଟ୍‌ ପଠା ଯାରଥିଲ ¦ ଏହାର ମାଚ ଅଳ 
କେଚେକ ସସ୍ତାହ ପରେ ଉପଗ୍ରହ ପେରିତ ଘ୍ସଥମ ବାଦଲ ଚିତ୍ର ବମ୍ମେଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲ | 
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ଦେଶର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୃହଙ୍‌ ଗବେଷଣା 
ଉନ୍ନୟନ ଇଜଉନିଟ୍‌ ସ୍ତତିଷ୍ା ପରବ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲ । 
୧୯୬୫ ମସିହାରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ 
କେନ୍ଦ୍ର ପତିଷ୍ତିତ ହୋଇଥିଲ । ମହାକାଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଲି 
ସହାୟତା କରିବା ଭଦେଶ୍ଯରେ ଭୃପୃଷ୍ଣରେ ଅନୁରୂପ 
ପରୀକ୍ଷାମାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିସ | ରନ୍ଧନ ଲଂଜିନିଅରିଂ, 
ନିର୍ମାଣ ଇଂଜିନିୟରିଂ , ଇରେକଟନିକସ୍‌ ଏଗେଡ଼ାଇ- 
ନାମିକସ୍‌ (୮୦ namics), ବସ୍ଥୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ 
ନିୟନ୍ବଣ ଓ ଦିଗଦର୍ଶନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା 
କରିବା ପାଇଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଜ୍ଞାନାଗାର ଗଢି ଭଠିଥିଲ | 
ଅଳଲ୍ଳ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍‌ ଇନ୍ଧନ 
ପାଣ (Rocket Propellant Plant), ଗୋଟିଏ 
ରକେଟ୍‌ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଧନ 
ତୈଳ କଂ-ପ୍ଡେକ୍‌ସ ଗତି ଉଠିଛି । ଏହି କଂପ୍ଡେକସ୍‌ 
ବିକମ ସଗଘଭ୍ର ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସଂକ୍ଷେପରେ 
ଭି. ଏସ୍‌. ଏସ, ସି. ନାମରେ ପରିଚିତ । 


¦ ଅହମଦାବାଦର୍ସତ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଇପଗ୍ରହ 
ଯୋଗାଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟେଛିଆ ଏବଂ ଜାପାନ ସହ 
ସଫଳଗବେ ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ଉପଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ 
ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲ । ଉତ୍ତୟ ଭାରତୀୟ ଓ ବିଦେଶୀୟ 
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ 
ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ- 
ଥି ! ଇତ୍ୟବସରରେ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ଆସେମ୍ବ 
ଥୁମ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୁବରେ ଖିକ ରକେଟ୍‌ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ 
କେନ୍ଦ୍ର ତାବରେ ଚର୍ଵାବଧାନ କରିବା ପାଇି ଅନୂମୋଦନ 
କରିଥିଲ । 


୧୯୬୭ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଅମର 
ଘଥମ ଦେଶୀ ରକେଟ୍‌ ରତ୍କ୍ଷେପଣ ପାଇଲି ପରୀଞ୍ଚା 
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କଗଯାଇଥିଲ ¦! ଦୁଇବର୍ଷ ପରେ ୧୯୬୯ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ 'ରନକୋସ୍ପାରଂ ପୂନର୍ଗଠିତ 
ହେସ ! ବିଦେଶର ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ସହିଚ ସଂପକ୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦାଯିତ୍ବ ଏହୀ ରପରେ ନ୍ୟସ୍ତ 
କରାଯାଇଥିଘ । ଅପର ପକ୍ଷେ ଆଣବିକ ଶଳ୍ଧି ବିଗଗର ଚର୍ଵାବଧାହରେ ରାରଚୀୟ ମହାକାଶ 
ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଇ. ଏସ୍‌. ଆର. ଓ. (Indian Space Research 
Organisation—! SRO) ଗଠନ କରା ଯାଇଥିସ |! ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଶାରିପୂର୍ଶ 
ବ୍ୟବହାର ପାଲି ଏହାର ପଯୋଗ ଭବ୍େେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯାଳମ ପ୍ରଣଯନ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ଥିଲ । 


ଫରାସୀ ମଡ଼େଇ୍‌ ଢ଼ାମଁରେ ଗୋଟିଏ ଦୂଇ ପର୍ଯାୟ ବିଶିଷ୍ଠ “ସେଂଟାଉରଂ ନାମକ ଏକ ଅତିକାଯ 
ଗରତୀୟଯ ରକେଟ୍‌ ଭଚତ୍କ୍ଷେପଣ କରି ଆଇ. ଏସ୍‌. ଆର. ଓ. ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରତ ଉନ୍ନତିର ଭିଭି ସ୍ଥାପନ 
କରିଥିୟ | ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ରକେଟ୍‌ ନିର୍ମାଣ ସୁବିଧା (Rocket Fabrication Facility) 
ସଂସ୍ଥାପନ ଫଜରେ “ସେଂଟାଉରଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରକେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଦୃଢ଼ୀତୂତ ହୋଇଥିଲି । ପୂର୍ବ- 
ଭତ୍କ୍ଷେପଣ କେନ୍ଦ୍ର ଶ1ହରିକୋଟା ମଧ୍ୟ ଏହା ଫଳରେ କାର୍ଯାକାରୀ ହୋଇଥିଇ | 


ଏହି ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିଇ | ହଠାତ୍‌ ୧୯୭୧ ମସିହା ଡ଼ିସେମ୍ଭର ମାସରେ 
ବିଳମ ସରାରାଇଙ୍କର ମୃତ ହେମ୍ମ | ଭାରତବର୍ଷର ମହାକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁ ମାନବ ରୂପାୟିତ 
କରିଥିଲେ ସେ ଇହଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ । 


ତାଂ ପରବର୍ଷ ଗୁରୃତ୍ଧପୂର୍ଶ ପୂନର୍ଗଠନ ମାନ କରାଯାଇଥିଇ ! ଗୋଟିଏ ମହାକାଶ କମିଶନ ଗଠିତ 
ହେଇ । ବହି ଆକାଶ ସଂପର୍କୀୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଲି ନୀତି ନିଦ୍ଧ।ରଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ଵ ଏହି 
କମିଶନ ରପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଜ ! ଦେଶର ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମହାକାଶ ପତି ଆକ୍ଧଷ୍ଠ 
ହେଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପାଲି ଏହା ଏକ ନୂଚନ ଆହ୍ଵାନ ଓ ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଥିଗ, ଯାହାକି ପାରଂପରିକ 
ବୈଷଯିକ ଜ୍ଞାନ ରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମିଳୁନଥିଇ | ୧୯୭୯ ମସିହାରେ ୨,୫୦୦ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ସ୍ଥଳେ 
କର୍ମକର୍ଭାଂକର ସଂଖ୍ୟା ୭,୦୦୦ ପର୍ଯାଚ୍ତ ବୃର୍ବ ପାଇଅଛି । ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୃ ପୂର୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହା 
ମଧ୍ୟରର ୍ଥାୟ ଗ୍ଵରିହଜାରରୂ ଉଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏ ବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ-ସଂପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି 


କମିଶନ୍‌ ନିଯୂଲ୍ତି ସଂପର୍କୀୟ ସରକାରୀ ପ୍ତସ୍ତାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ “ସରକାର ବହିଆକାଶର 
ଅନୁସଂଧାନ ଏବଂ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଗ ଉପରେ ସର୍ବୋଚଳ 
ଗୁରୁତ୍ଵ ଆରୋପ କରୁଛତ୍ତି? । ମହାକାଶ କମିଶନ୍‌ ପତିଷ୍ଠାର ଆବଶ୍ଯକତା ସଂପର୍କରେ କୃହା 
ଯାଇଅଛି ଯେ “ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିଗ୍ଵଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭପଯଭୁ 
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ସଂଗଠନ ଢାଞ୍ଚା ଗଠନ କରିବାବେଳେ ଏହି ବୈଷଯିକ ଜ୍ଞାନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକତୀ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ନୂତନତ!, 
ଏହାର ବିକାଶର ଗ୍ରତଚୁର୍ଯାପୂର୍ଶ ପକୃଚି ଏବଂ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ଯୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃର୍ଷଂ ରଖିବାଦୁ 
ହେବ” | ଅଧିକନ୍ୁ, ସଂଗଠନଟି ଏହି ଉଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯା କ୍ମବେଳେ ସବୃ କାରର ଅନା ବଶ୍ୟକୀଯ 
ନିଯତ୍ବଣ ଓ କଠୋର ନିଯମଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏହ! ଦର୍ଶାଇଥିଲ ! 


ମହାକାଶ ବୈଶୟିକ ଜ୍ଞାନର ଭୁମିକା 


ଆମ ଦେଶର ମହାକାଶ ଯୋଜନ! ପବର୍ଭକ ଡ଼ଃ ବିକମ ସରାତଇ ଭାରତବର୍ଷ ପାଲି ମହାକାଶ 
ବୈଷଯିକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ଯକତା ସଂପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ରୂପରେଖ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, 
“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦ୍‌ବେୋାଧ ହୋଇଛି ଯେ ଯଦି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀମାନଂକ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଏକ ତାସ୍ସ୍ଯପୂର୍ଶ 
ବାତୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହାହେଇେ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ୟାମାନ ଯାହାକି 
ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇି ଅଧିକ ଭନ୍ନତ ବୈଷୟିକ 
ଜ୍ଞାନର ଘ୍ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଦ୍ଧିତୀୟ ହେବ! ଉଚିତ ¦ ତେବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ 
ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମର ସମସ୍ୟାମାନଂକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଯୋଗ କରିବା ସମଯରେ ଆମକୁ 
ମନେ ରଖିବା ପାଲି ହେବ ଯେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ କେବଳ ଯେ ଆଡ଼ମ୍ମରପୂର୍ଶ ପରିକ ନ୍ତ୍ରନାମାନଂକରେ ହିଁ 
ପ୍ରବ୍ର ହେବା, ତାହା ନୂହେଁ” । 


ବହିଁ ଆକାଶର ଅନୁସଂଧାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ୧୯୬୮ 
ମସିହାରେ ଜାତିସଂଘ ସଞ୍ମେଛନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶାଖାର ସଗପତି ଘବରେ ଢ଼ଃ ବିକ୍ରମ ସରାଗଇ 
ତାଙ୍କର ଅଭିଗଷଣରେ ଭଲେଖ କରିଥିଲେ, “ମୋର ବିଶ୍ଵାସ ଯେ ବହି ଆକାଶର ବିଭିନ୍ନ 
ବ୍ୟବହାର ଆର୍ଥନୀତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭନ୍ନଚି ଇଳା। କରୁଥିବା ବିକାଶୋନ୍ସ ଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କର 
ବିପୂଳ ଭପକାର ସାଧନ କରି ପାରିବ ! ବାସ୍ତବିକ ଏଗୁଡ଼ିକର ସାହଚର୍ଯା ବିନ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କୁଚିତ 
ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ କିପରି ନିଜର ହଁ ତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଚାହା ଭପଲବ୍ଧି କରିବା କଷ୍ଟକର” | 


“ବହିଆକାଶ ବ୍ୟବହାରକୁ ଏକ ସୀମିତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନରଖି ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ଵାଗହିଁ 
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥବା ବ୍ୟୟର ସୁଫଳ ମିଳି ପାରିବ । ଗୋଟିଏ ଯୋଗାଯୋଗ ରପଗ୍ରହ ବିସ୍ତୃତ 
ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ବାସ କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀର ସେବା ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କରି ପାରିବ । ସେହିପରି 
ପ୍ଥବୀ ପାଗ ଘଣ୍ଟା ପରି ଏକ ତୂମଶ୍ଡନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଲି ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ପାଗ ନିରୂପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 
ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍‌ ରପଯୋଗୀ ହେବ | ଚେବେ ବିଶେଷ କରି ବିଜାଶୋନ୍ନ ଖୀ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିକାଶସପ୍ରାସ୍ତ 
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ବେଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବହୁଚ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ି କରିଥାଏ ! ପ୍ରଥମଚିଃ, ଏହି ନୂତନ 
ପ୍ରଣାଳୀକୁ କାର୍ଯକାରୀ କରିବା ପାଲି ସଂପୂର୍ଶ ଜାଚୀୟ ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଫଳପ୍ରଦ ବ୍ୟବହାର 
ଜିତ୍ଲା ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଲି ଅସୂବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାଳୁ ପଡ଼ିଥାଏ ! ସାଧାରଣତଃ, ବିକୀଶୋନ୍ୃ ଖୀ 
ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଟେଲି-ଯୋଗାଯୋଗ ଟ୍ର।ଫିକ୍‌ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବାରୁ ଭପଗ୍ରହଟି ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ 
ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପାରେନାହିଁ ¦ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଯାକର ସୂଚନାବଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକ ଭନ୍ନତ 
ଗଵେ ପାଗର ସୂଚନା ଦେବା କିତ୍ମା ପାଗ ପରିବର୍ଭନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଜନାମାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୀ- 
ପାଲି ନାଚୀୟ ପାଚା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାରେ ଉପଯୟୁୂ ସ୍ତ ଉପକରଣ ନାହିଁ ! ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ବହିଁ ଆକାଶର 
ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ମିଳୁଥିବା ରପକାର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପରସ୍ସର ନିଭ୍ଭରଶୀଳ ଆନ୍ତର୍ଦାତିକ ସହଯୋଗ 
ଉପରେହିଁ ପର୍ଯାବସିଚ ହେବ ! ବାସ୍ତବିକ ଏ ଅବସ୍ଥା ନାଟକୀଯ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଥ୍ୟ 
ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି, ଯାହାକି କେବଳ ବହିଁ ଆକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂହେଁ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର 
ଭନ୍ମଚି ପାରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଭିନ୍ନ ସଂସ୍ତି, ଡିଚିହାସିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବହନ କରୁଥିବା 
ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଲି ଭଦ୍ଦିଷ୍ଠ ଏକ ଖଣ୍ତୀୟ ବୈଷୟିକ ବିଧି (Monolithic Technological 
System) କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ | ....ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଅବଂ- 
ତାରଣା କଗଯାଇପାରେ, ‘ଯାହା ହେରଛି ଦ୍ଵିପାକ୍ଷିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଆରର୍ଚଚାଚିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର 
ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରଯାଇଥିବା ସର୍ବେ ବିକାଶପ୍ରାସ୍ତ ଏବଂ ବିକାଶୋନ ଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ହାସ ହେବା ପରିବର୍ରେ ବରଂ କାହିଁକି ବବି ପାରଅଛି ? ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି- 
କୋଣରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ବିଗ୍ଵର କର ବେଳେ ମୋର ଆଗରେ ଆର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ବ ଆସେ, ଯାହା ହେଉଛି 
ଇରତବର୍ଷ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଦରିଦ୍ର ଦେଶ ଗବରେ ପରି- 
ଗଣିତ ହେଉଅଛି ? ମୁଁ ଏହାର ଦୂରଟି ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଅଛି | ପ୍ରଥମତଃ ଯେହେତୁ ମ୍ଚା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 
ବିକାଖୋନ୍ନ୍‌ ଖୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ବ ଆର୍ଥନୀତିକ ଭିରିତ୍ତୂମିରୁ ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିବ୍‌ଛି 
ଶତକଡ଼ା ହାରରେ ଯେଚେ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର: କିନ୍‌ ଅର୍ଥନୈତିକ 
ଅଭିବ୍‌ଵି ଘଟିଥିବା ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆଥିକ ପରିବ୍ଛି ଠାରୁ ତୁଳନାମକ ଭାବେ ବହୁତ 
ଜମ ହୋଇଥାଏ | ଗୋଟିଏ ବିକାଶୋନ୍‌ ଖୀ ଦେଶ ଏହିପରି ପ୍ରଗଚି ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 
ପଦକ୍ଷେପ ନେବାବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରର ଇତ୍ତନିଟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ | ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ- 
ନାହିଁ । ବିକାଶୋନ୍୍‌ ଖୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିଜରେ ପୂଗତନ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାଗ ପରିଗ୍ବଳିତ ଅସ ଭପ୍ରଦ 
ଭଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁର୍ରତ୍ଵ ଆଗେପ କଗଯିବା ଫଳରେ ସମୃଦ୍ଧ ଗଞ୍ଟଗୁଡ଼ିକସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ 
ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ ! ବାସ୍ତବିକ ଏହିପରି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଜଣେ ଯଦି 
ଛମାଗତ ତବରେ କା୍ଯକରି ଗ୍ଵଲ୍ଲେ ତାହାହେଲେ ଭନ୍ଧତ ଦେଶମାନଙ୍କ ରୁ ବିକାଶୋନୁଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ 
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ମିଳୁଥିବା ଆଥିକ ଓ ବୈଷୟିକ ସାହାଯ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଥମରେ ଉଲିଖିତ ଦେଶମାନଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ପରେ 
ଭଲିଖିତ ଦେଶମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆଥିକ ନିର୍ଭରତାରେହିଁ ପର୍ଯାବସିତ ହେବ । 


az 


ଏହିପରି ଏକ ସଂକଟମୟ ପରିର୍ସଁ ତିର ଗୋଟିଏ ସୂନିର୍ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାଳୁ 
ହେରେ ବିକାଶୋନ୍ସ ଖୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆଗରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯା ପାଇଁ ସୃମ୍ତ୍ତ ସମ୍ଭଳ-ଜନିତ 
ଅସୁବିଧାକୁ ଏକ ବୋଝ ନଗବି ଏକ ଆହ୍ବାନ ଗବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ । ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ 
କର୍ରୁଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଞ୍ଞାନର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ଏବଂ 
ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଠ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏହାଳୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଲି ଯନୂବାନ 
ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ! ଏହା ମର୍ଯାଦା ଦୃ୍ତିକେ।ଣରୁ ନହୋଇ ପ୍କୃତ ସମ୍ମଳର ବିନିଯୋଗ ତଥା ଦ୍ରଢ଼ 
ବୈଷୟିକ ଓ ଆଥିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହେବା ଉଚିତ | ଅଇବ୍‌ର୍ଵଂର ରୂପରେଖ ଅତୀତର 
ଅନୁଭୂତି ଭପରେହିଁ ପର୍ଯାବସିତ ହୋଇଥାଏ । ଖୁବ ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଜାତୀୟ 
ସଂରଚନା ପାଇଁ ଟେଲି-ଯୋଗାଯୋଗ ଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ପାରମ୍ପାରିକ ଯୋକନା ଦ୍ଵାରା ନିୟର୍ତ୍ତ ତ 
ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ଏହି ଅରିବର୍ଷ ର ଧାରା ବ୍ୟାହତ ହେବ | ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେ 
ଯୋଗାଣର ସୁବିଧା କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭପଯୋଗ କର୍ଧଥିବା କେନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାହା କେବଳ ପ୍ରକୃତ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ | ଏହି ପରୀପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 
ସମକାଳୀନ ଉପଗ୍ରହ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପତ୍ୟକ୍ଷ ଦୂରଦର୍ଶନ ସ୍ତସାର ପରିକନ୍ନାର ଏକ 
କାର୍ଯାକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କଗଯାଇପାରେ ! ପକ୍ତପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଘଗତିରଧାଗକୁ ସମ୍ପର୍ଶସିଦ୍ଧ 
କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଯେ ଉନ୍ନତ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧାତବ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକ, 
ତାହା ନୂହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଉପଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଚଆୀ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ଓ ଏହାର 
ପରିଗ୍ବଳନାପାଇଁ ଦୃରଦ୍‌ଷ୍ଟଂସଂପନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯାହାଦ୍ଵାରା କି ଦାରିଦ୍ର 
ଏବଂ ଅନୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ | 


ପଥମଚଃ, ବହୁ ସମଯରେ ଜଟିଳ ତଥା ଅନର୍ୟସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବିଷଯକ ଗୁରୁତ୍ଵ ପୂର୍ଶ କାର୍ଯାଗର 
ତୁଜଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଆମୁ-ବିଶ୍ଵାସ ଅଭାବର ସମ୍ମଖୀନ ଆମେ ହୋଇଥାଭ । 
ଆମର ଅଚନିହିତ ସଂସ୍ତ ତି ଏପରି ଯେ, ଭରମ ରୁପେ ପ୍ତମାଣିତ ସ୍ତଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବହିର ତ ଯେ 
କୌଣସି ନୃତନ ପଢିୟା ପତି ଆମ ମନରେ ସ୍ଵତଃ ସଂନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ଦେଶରେ 
ସରକାରୀ ପଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ତା ଏପରି ଯେ ଶାସନର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପ୍ତତିନ୍ନିଧିମାନଙ୍କ ପରିବରୈ 
ପେଶାଦାର ଶାସକବର୍ଗ, ଆଇନଞ୍ଞ କିମତ୍ମା ସାମରିକ ଶେଣୀର ବ୍ୟଭ୍ଧିମାନେ ସ୍ତରୂତ ୍ଗବ ବିସ୍ତାର 
ଜରିଥାଚି, ଯେଉିମାନେକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ଯକ ହେଉଥିବା ଅନ୍ତୀଦଵ୍ତି୍‌ ଅଭିଜ୍ଞତା 
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ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଚୈଷର୍ଯ କ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତରେ ପ୍ରଚ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଇବାର କୃଟିତ୍‌ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । 
ଅଧିକନ୍ତୁ, ବହୁ ସମଯରେ ବିଜାଶପ୍ରାସ୍ତ ଦେଶ ଓ ବିକାଶନ୍‌ ଖୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ 
ସହଯୋଗ ଦୃଢ଼ ରିଭିରୂ ମି ଉପରେ ପ୍ରତିର୍ଷ ଚ ହୋଇନଥାଏ । ସମୃଦ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କେଃଚକ 
ରାଜନୀତିକ ବ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଉପାୟ ଅବଲମନ କରିବାକୁ 
ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାତି । ଏହି ରପାଯଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଦେଶରେ କିପରି ବିକାଶ ମର କରିବ, ତାହାର 
ସୂଚନା ନଦେଇ ସେଗରଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତତ ଦେଶମାନଙ୍କର ଆମଦାନୀ କରିବାପାଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥା୍ତି । 
ଜେତେକ ବିରବଶାଳୀ ଦେଶ ସେମାନେ ସ୍ସନ୍ତୋନ୍ନତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥନୀଚିକୁ କଲ୍ୟାଣର ରକ୍ଷକ 
ବୋଲି ପ୍ରଗ୍ଵର କରନ୍ତି । ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶମାନଙ୍କର ଆର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶ ଯେପରି 
କମପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି, ସେହି ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ସ୍ସନ୍ତୋନ୍ନତତ ଦେଶଗୃଡ଼ିକ 
ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବେ । ଯଦି କୌଣସି ସ୍ପନ୍ତୋନ୍ତତ ଦେଖ ଏକ ନୃତନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ 
କରେ, ତେବେ ସେହି ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଯୋଗ ଅତ୍ୟାଧୂନିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇ ନିରୂତସ୍ସା ହିତ କରାଯାଇ 
ଆଏ । 


ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହିଆକାଶର ଅନ ସଂଧାନ ଦ୍ଵାରା ଯାହାକି ଆମର ଦୃଙ୍ତିଗୋଚର 
ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ , ତୀ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ୟଯଂ ପରିପୂର୍ଶ ମହାକାଶ 
ଯାନ ଏବଂ ଏଠାରେ ବାସ କର୍ପଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହାର ଯାତ୍ତୀ ! ବାହାରର ମିଳୁଥିବା ସୌର 
ଶର୍ତ କୂ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଣ ଆମର ହସ୍ତଗତ । ଚେବେ ମାନବ ସମାଜର ହଁ ତି- 
ପାଲି ଉବିତ୍ଧ୍ୟତ କୁ ଗକିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ସମମଳର ରପଯୟୂ ସ୍ତ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ । କମ- 
ବର୍ଦଧ ଷ୍ପ ଜନସଂଖ୍ୟା କୂ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମର ବର୍ରମାନର ସମ୍ମଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅନୂ ସଂଧାନ ତଥା ସଦୃପ- 
ଯୋଗ ଅତି ଗୃରୁତ୍ଛପୂର୍ଣ ହେବ । ଆମେ କେବଳ ଯେ ସମ୍ବଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମ ଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛେ 
ଚା” ନୂହେଁ, ଏହା ସଙଟେ ସଙଟେ ଆମର ବର୍ଞଚ ବାପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବାୟୁ ଓ ବଳ ମଧ୍ୟ ଦୂର୍ଷିତ 
ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଆମେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ପୃଥିବୀର ଆକାର ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ 
ପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ଚତୁପାଶ୍ଧଂକୂ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଚ କ୍ତ ଚମ ଉପ ଗ୍ରହ ଦିନକୁ ୧୬ ଥର ଲେଖାଏ ଘୂରିବା 
ଦ୍ବାରା ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ପରସ୍ତରଠାକୂୁ ପାଖେଇ ଆସଁ ଛି । ଏଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନସମାଜ 
ଏହାରି ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରଭୂସ୍ଥ ହେଇଭଳି ଜଣୀପଡୁଛତ୍ତି ଓ ଆମର ଯଦି କଦବା 
କେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତେବେ ଚାହା ବଡ଼ ଆକାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତିଘଚ 
ହେଉଛି । ସର୍ଗ, ସମଳର ଉପଯୋଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ଦୂଷିତ କରଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରି ଅନୁନ୍ନତ 
ଦେଶମାନଙ୍କର ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ଗୃଡ଼ିକର ସମାଧ୍ବାନ ଦିଗରେ ମହାକାଶ ବୈଷଥିଜ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ଆନ୍ତୀ'ଜାତୀଯ 


୧୦୦ 
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ସ୍ତରରେ ଫଳପଘ୍ଦ ଗବେ ବ୍ୟବହାର ଝରାଯାଇ ପାରିବ । ଆଗାମୀ ଦଂଶଧିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଷାବଚୀକୁ 
ବିଜ୍ଞତୀର ସହ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଗବେ କାର୍ଯାକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ସର୍ବଶେଷରେ ପରି ତିକୂ 


¬ $ Ea 
ଖାପ ଖାଭଥିବ। ଭଳି ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ 
କରିବ | 


୧୯୭୬ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ଆସେର୍ମ୍ବରେ ଗୃହୀତ 
ପ୍ସ୍ଥାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିମ୍‌ ଯେ “ବହିଁଆକାଶର ଅନୁସଂଧାନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ବି 
ଦେଶମାନଂକରେ ଆର୍ଥିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଭିବର୍ଧ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ସମସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର 
ସ୍ବାର୍ଥ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯାକାରୀ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣରେ ମଗିବ” । 


ସଗରଇ ତାଂକର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଉଥିଲେ । ଶିଳ୍ପ ପରିଗ୍ବଳନା, ବିଜ୍ଞାନ, 
ଯ଼ୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ । 


[4 —~ 
ପଥ-ପ୍ରଦଶକର ଭୁମକା 
ଅହମଦାବାଦଠାରେ ସରାଭଗଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିର୍ଶଚତ ଜାତୀୟ ଫିଢଜିକାଲ୍‌ ଗବେଷଣା- 
ଗାରରେ ପଥ-ହଦର୍ଶକ ଭାବେ ସରାଭାଇଙ୍କର ଭୂର୍ମ କା ଚା ହଯ୍ୟପୂର୍ଣ ଅଟେ । ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ବ ରରୁ ` 
ଉପରେ ଗବେଷଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବ୍ଭୀ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି । 


ଏଠାରେ ହେରଥିବ। ଗବେଷଣାର ଅନ୍ତର୍ର ୭ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେ ଗ୍ର ଡ଼ିକ ହେଉଛି ¬ ରେଡ଼ିଓ ଚ୍ୟୋତିବିଞ୍ଞାନ 


(Radio Astronomy), ପ୍ଟାଜ୍ମା ବିଜ୍ଞାନ (!asma Physics) ପ୍ତନ୍ତର୍ଵ ଏବଂ 
ଜଳ ବିଜ୍ଞାନ । 


ବିଜ୍ଞାନାଗାରଟିରେ ଗ୍ୁଲିଥିବା ଗବେଷଣା ଛଅଟି କ୍ଷେନ୍ତରେ ସମାବେଶ କରାଯାଇଅଛି 
(୧) ବିଷ୍ବରୈ ଖିକ ଉଚସ୍ତର ବାୟୁ-ବିଜ୍ଞାନ (Equatorial Aeronomy), 
୨୬ ପ୍ଜ୍ମା ବିଜ୍ଞାନନ (୩) ତାର୍ଗ୍ବ କ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ (Theoretical Physics), 
୯୪୬ ନିଭକୁ ୟାର ଭୁ-ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ (Nuclear Geophysics), 
(୫) ମହାଜାଗତିକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ୯୯୦m୦physics) ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ । 


ନୂଠଡ 
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ବିଷ୍ଣବରେ ଡିଜ ଭଚ୍ଚସ୍ତର ବାୟୂ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ନବୀନ କ୍ଷେନ୍ତ । ଏହି କ୍ଷେତରେ 
ଗବେଷଣା ପାଇି ଅମ୍ଭାର ଅବମ୍ଭିତି ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ । ବର୍ଭମାନ ଯେଉଁ କେଚେକ କ୍ଷେତରେ 
ଅନୁଧ୍ୟାନ ଗୁର୍ରଚ୍ପୂର୍ଶ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାଯାଇଅଛି ଚା ମଧ୍ଯରେ ବିଷ୍ୁବରୈ ଖଁକ 
ଆୟନୋସ୍ଫିଅର ( Equatorial ionosphere) ଅନ୍ୟଚମ । ଏହାର ପାରମ୍ଭ ଓ ଏହାକୁ 
ବଜାଯ ରଖିବା, କେଚେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ତବାହିଚ ହେଉଥିବ। ସ୍ରୋଚ, ଇ ଏବଂ ଏଫ୍‌ ସ୍ତରରେ 
ଯଥାକ୍ରମେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ବିକ୍ଷପ୍ତ ଓ ବିସ୍ତ ତି ପର୍ଚ ଯା ପରି ଘଟଣାମାନ ଏବଂ ଆୟନୋସ୍‌ଫିଅର 
ସହ ସୌର ଦୀପ୍ତି ଏବଂ ଚୁମମକୀଯ ଝତର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିଯା ଅଧ୍ୟୟନ ଆଦି ଏହି କ୍ଷେତରେ 
ଅନ୍ତରୁୀର୍ତ । ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍‌ ସାନ୍ଧଚ। (Electron density) , ଚୂମସକୀୟ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେନ୍ତ, 
ଆୟନୀକରଣର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଗ୍ରର୍ଯ ବିହୀନ ଚଥଆ ଗୂର୍ଯଯୁକ୍ତ ବାୟ୍ଥ ପବାହ ଆର୍ଦ ପରିମାପ 
କରିବା ପାଇି ତ୍ତପସ୍ତ ତଥା ରକେଟ୍‌-ଆଧାରିତ ପଦ୍ଧବତିମାନ ବ୍ଯବହାର କରାଯୀଉଛି । ନୂଚନ 
ପଦ୍ଧଚିମାନ ମଧ୍ୟ ବିକାଶସଘର କରୁଅଛି । ଆୟନୋସ୍‌ଫିଅର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇ ଗୋଟିଏ ଅତି 
ଶଲ୍ତଶାଳୀ ଟ୍ରାନସ୍ମିଟର (୫୦ କିସେଓ୍‌।ଟ୍‌ ଚରମ ଶକ୍ତ ବିଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବହତ୍‌ ଏଣ୍ଟ୍େନା 
ପଣାଳୀ ଯୋଗ କରାଯାଉଅଛି । ବହୁ ଭିନ୍ନ ପକାରର ବେ ଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ଟୁତ୍ମକୀୟ କ୍ଷେତର 
ଅନୁୃସନ୍ଧାନ ପାରି ଯନ୍ତ୍ରପାଚିମାନ ରକେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଅଛି | 


ବେ ଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଅଗ୍ରହ-ହନକ ପରୀକ୍ଷା ଇକ୍ଷ୍ୟଯ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି 
ଯେତେବେଳେ ରା ର୍ଚ` ସମଯରେ ଏକସ୍‌-ରେ ତାରକା ଏସ୍‌. ସି. ଓ. ଏକ୍ସ-ଂ୧ (SCOX-1) 
ଆକାଶରେ ଗଚି କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ସକେଂଟର୍ୁ ପ୍ସାରିତ ରେଡ଼ିଓ ତରଙ୍ଗରେ 
ତୀବତା ନିମ୍ବ ଗାମୀ ହୋଇଆଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ୮୦ ରୁ ୯୦ ଜିସେମ୍ପିଟର 
ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଆପନୋମଶ୍ଡଳରେ ଗର୍ଚ` ସମଯରେ ହେଉଥିବା ଆୟନୀକରଣ ମହାଜଗତରେ 
ଅବର୍ଘ ତ ଏକ୍‌ସ୍‌“ରେ ଉତ୍ସର ଗତି ଦ୍ଵାଗ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ଗବିତ ହେଉଅଛି । 


ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୂ ମିଳୁ ଥିବା ଏକ୍‌ ସ-ରେ ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ଉତ୍ସର୍ନନ ନେଇ ବେଜ୍ଞାନିକ- 
ମାନେ ମଧ୍ଯ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର୍ୁଛଚ୍ତି । ପି. ଆର. ଏଲ. ଠାରେ ନିମିତ ଗୋଟିଏ ସୌର ରେଡ଼ିଓ 
ବର୍ଶାଳୀ-ବିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ ୧୯୬୭ ମସିହା ଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଗବେ ସୌର କ୍ରିଯା ପ୍ରତି ସତର୍କ ଦ୍୍ଷ 
ରଖିଅଛି । ସୌର କରୋନାରେ (ଓଠୀଞ୮ ଠିଠ୮୦୩a) ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରତ 
ପରିବର୍ରନଶୀଳ ରେଡ଼ିଓ ବିଦାରଣର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିରୂପଣ କରିବାପାଇି ଯୋଜନା ମଧ୍ଯ କରା 
ଯାଇଛି । 
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ଆଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷନ୍ଧାନ କ୍ଷେହ ହେଉଛି ପ୍ଲାଜମା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ । ପ୍ଲାଜମା ହେଉଛି 
ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସୂପରିବାହ୍ୀ ଗ୍ୟାସ । ଆୟନୋମସ୍ତଳ, ଚୂକ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ 
ଘଟଣାମାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅନୁଶୀଳନ ଆବଶ୍ୟକ ! ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରଦଞ୍ତି ଥିବା ହେତ୍‌ 
ସରାଭାଇ ଦଳେ ପ୍ଲାଜମା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେକି କେବଳ ମହାକାଶ 
ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୂହେଁ, ଏହା ସଙେ ସଟେ ସମେକନ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଆଗହୀ ଥିଲେ । 
ଏହା ସମେକନ ପଵ୍ଧଚିରେ ସୃଷ୍ଠି ଶକ୍ତି ବୁଝିବା ପାରି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ମହାକାଶ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସହ 
ସଂପୃକ୍ତ ନିମ୍ବ ତା ପମାଭ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଜ୍‌ ମା ତଥା ଅଧିକ ତାପମାତା ବିଶିଷ୍ଠ ପୃାଜ୍‌ମା ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରା- 
ଯାଭଅଛି । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଚୃମ୍ମକୀୟ କ୍ଷେତ ପରି ସୂବିଧା ସୁଯୋଗମାନ ଏହି ଅନୂଧ୍ୟାନ 
ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । 


ପ୍ରନୂତର୍ଵ ଏବଂ ଜଳଂ-ବିଜ୍ଞାନ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ନିଭକି ଯର 
ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦିଗରେ ନିଭକି ଯର ଭୂ-ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟା (Nuclear Geophysics) 
ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛି | ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ମୌଳିକ ଗବେଷଣା କାର୍ଯାକ୍ରମରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୃହୀତ 
ନମୂନା, ଭର୍କା ଏବଂ ସମୂଦୃ-ବିଜ୍ଞାନ € ଠ0c€anography ) ଆଦିର ଅଧ୍ୟଯନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 
ଏହା ନୂତନ ବୈ ଷଯିକ ଜ୍ଞାନର ପଥ ରନ୍ଧ ସ୍ତ କରିବ | ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭ୍ୂ-ନିମ୍ବ୍୍ଣ ଜଚ ସମ୍ପଦ, ଜଳର 
ବଯସ ଏବଂ ଏହାର ସଞ୍ଚୟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ! ସମୟ ଆଦି ନିର୍ଶୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା 
ଚଳାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରନୂତାର୍ଵିକ ନମୁନ|ର ବୟସ ନିର୍ଶୟ କରିବା ପାଇରି ଗୋଟିଏ ଚେଚର୍ସ୍ତିୟ-ଅଂଗାର 
ସାହାଯ୍ୟରେ ବୟସ ନିର୍ଶୟକାରୀ ବିଜଞାନଗାର € Radio carbon dating Laboratory ) 
ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିଚ ହୋଇଅଛି ! 


ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଳ ଇନ୍‌ ଫୁ ।-ରେଡ, ଗାମାରଶି ଏବଂ ମାଇଛୋ-ଚରଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋଚିବିଜ୍ଞାନୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ 
କର୍ୁଛରି । ବହି ଆକାଶରେ ମିଳୁଥିବା ରେଡ଼ିଓ ତରଙ୍ଗର ରହସ୍ୟାବ୍‌ର ଭତ୍ଘର ସ୍ଥଳ ବୋଲି ମନେ 
କରାଯାଉଥିବା ନିମ୍ବ ଶକ୍ତି-ସସମନ୍ଭ ଏକ୍ସଂରେ ଏବଂ କ୍ଵାଜାରସ୍‌ € ପଧ$ଥ୮ ) ଆଦିର 
ପରିମାପ ପାଇଲି ବ୍ୟବହୃତ ପଦ୍ଧତିର ବିକାଶ ମତ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରୀ ହୋଇଅଛି | 


ଏହି ସମସ୍ତ ବଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ବେ ଷ୍କ ଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା 
ଭନ୍ନତି ନେଇ ଫି. ଆର. ଏଲ୍‌ . ଏକ ଦୂରଦରଷ୍ଠାର ଭୂମିକା ନେଇଅଛି ଏବଂ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ 
କରିଅଛି । ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟଚରେ ଯେଉି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭନ୍ନତିର ପରିକଲ୍ତନା କରାଯାଉଅଛି, 
ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅତି ଭକ ର୍ୟାନୂମ୍‌ ପଦ୍ଧତି, ଆଲ୍ଲେକୀଯ ଫିଲଟର ( Optical Filter ), ସୃ 
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ପାଚଳ ପ୍ରଲେପ, ସଙ୍କେଚ-ଯନ୍ତ ଏବଂ ଟାନସ୍ତ୍ୟୁସର, ପୃାଚମା ଭହାଦନ, କାଯୋଜେନିକ୍ସ ( Cryoge- 
nic ) ଏଵଂ ମାସ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମେଟ୍ରି । ଇଲେକଟ୍ରନିକ୍‌ସ୍‌ ବିଭାଗରେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ସଙ୍କେତର 
ନିର୍ଧାରଣ, ପ୍ରବର୍ଦନ ନ ତଥ୍ୟ ହଗ୍ରହ ଏବଂ ବିଶ୍ରେଷଣ ଆଦି କାର୍ଯା ପାଇଁ ପଛତିମାନ ବିକାଶପ୍ରାପ୍ତ 
ହୋଇଅଛି । 


ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳାୟ ଏବଂ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତରେ ଗଵେଷଣା ପାଲି ବିଜ୍ଞାନାଗାରଟି ଏକ ପ୍ରଧାନ 
ପୃଥିବୀ କେନ୍ଦ୍ର ରାଵରେ କାର୍ଯା କରୁଅଛି । ଶିକ୍ଷା ତଥା ପ୍ରୟୋଗାମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁମୂଖୀ ଭନ୍ତତି 
ଘଟାଇ ନୂତନ ବେ ଷ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆମୂ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ- 
ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଗାମୂକ ବେ ଷଯିକ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେଭରେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବିଜ୍ଞାନାଗାରଟିରେ 
ଦକ୍ଷଭାବେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି, ଯେଉିମାନେକି ଭପତଚ୍ରହ ବ୍ୟବହାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗର୍ଧତ୍ୃପୂର୍ଣ 
ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେବ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ | 
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e) 


ଅଙ୍କାକାଶ ଜ୍ଞାନରେ ବ୍ଯବହ୍ରତ ଶଙ୍କା ତାଲିକା 


Acceleration (ଚରଣ) 
Aeronomy (ଏୟାରାନମି) 


Altitude (ଉଚତା) 
Atmosphere (ଆବହ ମଶଳ) 
Angstrom (ଅ-୍ତମ) 


Antenna (ଅନା) 


Bit (ବିଟ) 


Centrifuge (ସେଶ ପ୍ୟୁଜ) 


€ଠosmic Rays (ମହା ଜାଗତିକ ରର୍ଶ୍ଧ ) 


€ଠosmos (ମହାବିଶ୍୍‌) 
Count-down (ଗୃଣତି) 


Computer (କଂପ୍ୟୁଟର) 


Cryogenic Propellant 
(କାଇଯୋଚବେନିକ ପ୍ରୋପେଲେଣ୍ଟ) । 


Digital Computer (ଡ଼ିଜିଟାଇ- 


କଂପ୍ୟୁଟର) 


ବେଗ ପରିବରନର ହାର 


ଆଁବହମଶ୍ଡଳର ଭପର ସ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 
ବି୍ାନ । 


ମହାକାଶଯାନର ଅବସ୍ଥାନ 
ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସର ଆବରଣ 


ଦୈର୍ଘ୍ଯୟର ଏକକ, ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ 
ଚରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୁଝାଇବାରେ ବ୍ଯବଦୃତ । 
ଦଶ କେ!ଟି ଆଂଷ୍ଟମ ଏକ ମିଟର ସହିତ 
ସମାନ । 


ରେଡ଼ିଓ ଭଏର ଓ ମାଇକ୍ରୋଭଏଭ ଗ୍ରହଣ 
ଓ ବିକିରଣ ନିମିର କଣ୍ଡକ୍ଟର । 


ତଥ୍ୟର ଏକକ 


ଏକ ଯତ୍ର ଯଦ୍ଧାଗ ମଣିଷ କିମ୍ବା କିନିଷ 
ଘୁଗଇ ତରଂଗ ସୃର୍ଷ` କଗଯାଏ । 


ମହାକାଶରୃ ଆବହମଶଜରେ ବର୍ଷିତ ଉଚ୍ଚ 
ଶଳ୍ତ “ସଂପନ୍ନ ପରମାଣୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ 
କ୍ଷଦ୍ରତର କଣିକା | 


ଜଣା ବହ୍ବାଶ 


ରକେଟ୍‌ ପକ୍ଷେପଣର ଠିକ ଆଗରୁ ଯେଉଁ 
ସବୁ ପର୍ଚଚ ଯା କନ୍ଭଯାଏ, ସେଇ ସମଯଟା । 


ବିଭିନ୍ନ ଚଥ୍ୟ ଉରି ଦେବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ 
ସମ୍ନ୍ଦରେ ଦତ ହିସାବ କରିବା ଯନ୍ତ । 


ରକେଟ ଜାଚେଣି, ଏହା କମ୍‌ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳି 
ଥାଏ । 


ଯେଉି କଂପ୍ୟୁଟର ମାପିବା ପରିବର୍ଭେ ଗଣିବା 
ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ କରେ | 
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Escape Velocity (ନିଷ୍ଠ ମଣ ବେଗ) 
Electromagnetic Radiation 


(ତଡତ୍‌ ଚୂମ୍ମକୀୟ ବିକିରଣ) । 


Exhaust Velocity (ଏକଚଳଷ୍ଠ 


ଭେଇସଟି) । 
'6' (କା) 


Gamma Ray (ଗାମା ରରୁ ) 
Galaxy (ଛାୟା ପଥ) 

Gimbal! (ଶିମବଲ) 
Geo-stationary Satellite( ଆପାଚ- 
ସଁ ର ରପତଗ୍ରହ) 


Gyro (ଢାଇଗେ) 


lonosphere (ଆୟଯନ ମଶଳ) 


Infra-red (ଇନଫ୍ରା-ରେତ ବା ଅବଢେହିତ) 


He 
HC 


ମହାକର୍ଷ-ଜନିତ ଟାଣ ଅତିଳମ କରିଯିବା ରଚଚ 
ବେଗ | 


ଚୌର୍ସକଜ ଓ ତଡ଼ିଚ୍‌ କ୍ଷେରରେ ଆଇେ ଚନ 
ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଶର୍ତ ଦେଖା ଦିଏ । 


ରକେଟର ଏକଜଷ୍ଠ ନଜଲର୍ଧ ବାହାରିବ। 
ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ଯେଉି ଶର୍ତ ବେଗ ଥାଏ | 


ଅଭ୍ିକର୍ଷକ ଚ୍ଵ୍‌ରଣ ସହିତ ସମାନ ତ୍ଵରଣ 
ଅର୍ଥାଚଵ ସମୂବ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡକୁ 
୩୨୮୨ଫୁଟ ତୃରଣ-ରତ ବସ୍ଥ ଉପରେ ରବ ପର 
ଏକକ ରୂପେ ବ୍ୟବଭ୍ତତ !। 


ପରିମାଣବିକ ବିଙ୍ଯାର ଉତ୍ସନ ବିକିରଣ, 
ଖୂବ୍‌ ଛୋଟ ଚରଙ୍ଗ-ଦୈ ର୍ଘ୍ୟର । 


ରକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାଗ ଓ ଅନ୍ୟ ନାକ୍ଷର୍ଚକ ବସ୍ଥର 
ସମବାୟ, ଯାହାର ମାତ ଏକ ଅଂଶ ଆମର 
ସୌର ଜରଁତ । 


ଯେଉଁ ଦଶ ଉପରେ ରକେଟ ମୋଟର ଘୂଗ 
ହୁଏ । 

ଯେଉି ଉପଗ୍ରହ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଵନ ପରିଫେ କ୍ଷିରେ 
ର୍ସ ର-ଏହାକୁ ସିନଚ୍ଜୋନାସ ରପଗ୍ରହ ମଧ୍ଯ 
କୁହାଯାଏ | 


କୌଣସି ଘୂର୍ଶାଯମାନ ଗେଟରର କୌଣିକ ରର 
ବେଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାର ଭୂମିର କୌଣିକ 
ବେଗମାପକ ଯନ୍ତ୍ର । 


୬୦ ଠାରୁ ୬୦୦ ଜିଇେମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ 
ଆବହମଶ୍ତଳର ସ୍ତର-ବିର୍ିନତ ସ୍ୂରରେ ଆୟନ 
ଅଛି । ବେତାର ତରଙ୍ଗ ପତିଫଳିତ ହୁଏ । 
D. E. F ଏବଂ ୮, ନାମରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ 
ଗ୍ଵରିଗୋଟି ଅଂଚଳ ଅଛି । 


ଦୃଶ୍ଯ ବର୍ଶାଳୀର ମଇ ପାତ୍ର ମାଇବୋଉଏ 
ପର୍ଯାନ୍ତ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବିକିରଣ ! 
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7 6 
lnertial Guidance (ଇନାରସିଆଇ 
ଗାଇଡେନସ ବା ଜାତ୍ୟ-ଢନିତ ନିଯତ୍ତଣ) । 


Lyman Alpha Radiation (ଲାମେନ 
ଆଲଫା ବିକିରଣ) | 


Magnetic Equator ( ଘ୍ରେ୍ତିକ 


ବିଷୁବରେଖା) । 


Magnetic Dip (ଗେ ମ୍ଭିକ ଡ଼ିପ୍‌) 


Magnetosphere c୍େମ୍ଭିକ ମଶ୍ତଳ) 


Newton’s Laws of Motion 
(ନିଭଟନ ଗତି ସୂତ) । 


Payload (ପେ-ସେଡ଼) 


Perigee (ଅପରୁ) 
Plasma (ପ।ଳମା) 


ଗ 
® 


ସଯଂର୍କ୍ର ୟ ଗ୍ଵଳନ ପଦ୍ଧତି, ଯାହାକି ନିଜ ଆତ୍ହି 


ଗତି ପଥ ଏବଂ ଗତିର ବିଚ୍ଯୁତି ଠିଜ୍‌ ଚରି 
ନିଏ । 

୧୨୧୬ ଆଟଷ୍ଟୀ ମରେ ହାଇତ୍ରୋଜନ ବିକିରଣ । 
ଆବହମଶ୍ଡକର ଭଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଉଷ୍ପତା ପାଇଲି 
ଏହା ଦାୟୀ । 


ପୃଥିବୀ ପ୍ଷ୍ଠର ରପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 
ର୍ନ ମିକ ଚିପ୍‌ ଶୂନ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗଙ- 
କାରୀ ରେଖା । 


ଯେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ପୃଥିବୀର ମ୍ବେନ୍ତିକ 
କ୍ଷେତ୍ତର ବଳ ରେଖା ଓ ପ୍ଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ 
ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖାଦ୍ଵାରା ଗଠିତ କୋଣ । 


ଭୃଗ୍ନେମ୍ମକୀୟ କ୍ଷେତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତସୀମ । 


ପଥମ ସୂତ୍ର ହେମ୍ମ ବାହାରୁ କୌଣସି ବଜ 
ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ ଗତିଶୀଳ ବକ୍ତୁ ଚିର କାଳ 
ସମବେଗରେ ସରଚ ରେଖା ପଥରେ ଗ୍ଲିଥିବ 
ଏବଂ ଅଚଳ ବସ୍ତୁ ଅଚଳ ରହିଥିବ | ଦବ ତୀୟ 
ସୂଢ ହେଇ କୌଣସି ବସ୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ 
ବଳ ତାହାର ଗରବେଗ ସହିତ ସମାନୂପାତିକ 
ଏବଂ ବଳ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଇଁ ୟା କରେ, 
ଗରବେଗର ପରିବର୍ଭନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିଗରେ 
ଘଟେ । ତୃଚୀଯ ସୂତ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ 
ଇଁ ଯାର ଗୋଟିଏ ସମାନ ବିପରୀତ ପ୍ରତିର୍ଚ ୟା 
ଆଏ । 


ରକେଟର ଭଡ଼ିବା ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଯୋଜନୀୟ 
ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବ୍ଯୟତୀଚ ରକେଟ ପାହା ବହନ 
କରେ | 

ଉପଗ୍ରହ ପଥର ପୂଥିବାଆତୁ ନିକଟତମ ବିୁ 


ଚତ଼ିତ୍‌ ପରିବାହୀ ଗ୍ଯାସ. ଏଥିରେ ଆଏ 
ଆଧାନ ହୀନ କଣା ଆୟନ ଓ ଇଲେକଟ୍ରନ । 
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Propellant (ଜାଜେଣୀ) 


Real Time (୍ରକ୍ସତ ସମୟ) 


Space (ମହାକାଶ) 


Solar Corona (ସୌର ବିରିଟ ବା 
କରୋନା) । 


Somic speed (ଶାଦିକ ଗତି) 


Sounding Roket (ସାଉର୍ଶଂ ବା 


ୟନ୍ଧନୀ ରକେଟ) । 
Thrust (ଘାଚ) 
Tracking (ସନ୍ଧାନ) 


Telemetry (ଟେଲିମେର୍ଚୁ ) 
Trajectory (ଟ୍ରାଜେକ୍ଟୋରି) 
Transduser (ଟାନ୍‌ସତିଉସାର) 
Transponder (ଟାନ୍ସପଞ୍ଡାର) 


Ultlra—Violet Radiation (ଅତି-- 
ବେଗୂନି ବିବିରଣ) 


Zero—G (ବିଗେ-ଢି) 


ଯେଉଁ ରପାଦାନରେ ରକେଟ ଚଳେ।: 
ରାସୀ ଯନିକ ରକେଟରେ ଦହ୍ୟ ଜାଳେଣୀ ଓ, 
ଅକ୍ସିଡ଼ାଇଜାର | 
ଘଟଣା ଓ ଘଟଣାକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ସମଯ 
ଯଦି ଏକ ହୁଏ । 


ଆବହ ମଣ୍ଡଳ ବାହାରର ବିଶ୍ବ । 


ପୂର୍ଶଗ୍ର। ସ ସୂର୍ଯା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସୃର୍ଯାର 
ଯେଉଁ ବାହାର ଆବରଣ ଦେଖାଯାଏ । 


ଶବ୍ଦର ଗଚି ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୧୬ କିସ୍ଲେ- 
ମି ଟର | ଏହାକୁ ଶାହ୍ଦକ୍ର ଗତି କୁହାଯାଏ । 


ଯେଉଁ ରକେଟ ଆବହ-ମଶ୍ଡଳରେ ଅନୁସଂଧାନ 
କୀର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଏ । 


ରକେଟ ଇ-ଜିନର ବଳ | 


ରକେଟ ବା ଉପଗ୍ରହର ଗତିପଥ ରେଡ଼ିଓ ବା 
ବେତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନୁସରଣ କରିବା । 


ରକେଟ ବା ଉପଗ୍ରହର କ୍ର ୟାକଳାପ ମାର୍ପ 
ଗ୍ରାଉଶ୍ଡ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠାଇବା । 


ଗ୍ରହ ବା ଉପଗ୍ରହର କକ୍ଷ ପଅ । 


ଏକ ଟ୍ରାନ୍‌ସନିଶନ ସିଷ୍ଠମନ୍ତ ଆଉ ଏକ 
ଟ୍ରାନ୍‌ସନିଗନ ସିଷ୍ଟମକୁ ଶର୍ତ ପ୍ରେରଣ 
ଯେପରି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ । 


ଏକଧାଗରେ ପ୍ରେରକ ଓ ଗ୍ରାହକ ଯନ୍ତ, ଯାହା 
ସତଃ ସଂକେତ ପଠାଏ । 


ଏକ୍ସରେ ଠାରୁ ବଡ଼, କିନ୍ଧ ଦୃଶ୍ଯ ବିକିରଣ 
ଠାରୁ କମ୍‌ ତରଂଗ ଦେର୍ଘ୍ଯର ତଡ଼ିତ ତୃମ୍ଭକୀୟ 
ବିକିରଣ । 

ଢଗ ରହୀନତ| ¬—ଯେରଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାକାଶ- 


ଯ।ନ ମଧ୍ୟରେ ମହାକର୍ଷର ପ୍ଗବ ବୁଝି ହୁଏ 
ନାହିଁ । 


OGP—MP-VI (M. & Ptg.) 14—1,000—25-10-1980 
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